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内 容 简 介 


本 书 从 图 纸 出 发 ， 以 图 纸 为 例 ， 通 过 三 维 图 解 和 生动 的 文字 叙述 ， 以 图 文 并 茂 的 方式 讲解 建筑 工程 结构 识 图 、 建 筑 


工程 结构 力学 常识 、 建 筑 工程 钢筋 下 料 、 建 筑 工程 钢筋 算 量 等 建筑 工程 重要 的 核心 知识 。 


本 书 主 要 内 容 包 括 : 认识 钢筋 混凝土 结构 、 柱 平 法 识 图 规则 、 RARER, 梁平 法 识 图 规则 、 


图 规则 、 楼 梯 平 法 识 图 规则 、 基础 平 法 、 钢 筋 下 料 与 算 量 等 内 容 。 
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尊敬 的 读者 朋友 好 ,感谢 选择 《 维 平 法 结构 识 图 教程 》 
(第 二 版 ) ， 本 书 是 在 《建筑 三 维 平 法 结构 识 图 教程 》 第 一 版 基础 
上 ， 并 根据 16G101-1/2/3 修 订 的 。“16 平 法 ”与 制图 规则 又 是 图 纸 
设计 与 识 读 的 国家 标准 。 因 此 ， 熟 练 地 掌握 运用 平 法 识 图 规则 和 钢 
筋 构造 详 图 是 学 习 建 专业 学 生 的 必修 课 。 

在 学 习 中 我 们 发 现 平 法 结构 施工 图 比较 抽象 、 难 理解 ， 其 中 
又 有 很 多 设计 规范 ， 对 于 学 生 或 刚 入 行 的 广大 建筑 从 业 人 士 来 说 
增加 了 学 习 难 度 。 即 使 是 教师 教学 中 ， 有 时 也 很 难 用 语言 描述 清 
楚 结构 施工 图 中 复杂 的 钢筋 构造 ， 从 而 造成 学 生 难 学 ， 老 师 难 教 
的 困难 局 面 。 

《建筑 三 维 平 法 识 图 教程 》 (第 二 版 ) 在 “16 平 法 ”基础 上 进 
行 了 升级 和 更 新 ,又 增加 了 多 幅 三 维 案例 图 解 ， 并 对 每 章节 的 三 维 案 
例 进行 了 修改 和 更 新 ， 使 其 更 符合 工程 实际 ， 施 工 针 对 性 得 到 了 加 

读者 在 阅读 本 书 的 时 候 ， 即 使 没有 足够 的 结构 基础 知识 ， 只 要 

慎 模 型 与 平面 结构 施工 图 ， 也 可 以 了 解 钢 筋 构 

本 书 从 结构 识 图 案例 出 发 ， 以 “16 平 法 ”为 准 ， 通 过 彩 书 三 维 
图 解 及 文字 叙述 的 方式 ， 全 面 阐述 了 建筑 钢筋 混凝土 结构 识 图 规则 
与 钢筋 算 量 、 钢 筋 受 力 等 知识 。 本 书 注解 了 国标 “16 平 法 ” 识 图 规 
则 的 大 部 分 内 容 ， 除 了 一 般 教 材 中 基本 板 、 柱 、 墙 、 楼 梯 
基础 识 图 规则 外 ,还 加 入 了 国标 中 的 无 梁 楼 盖 、 地 下 室外 墙 、 板 
洞 、 板 翻 边 、 基 坑 、 柱 帽 、 后 浇 、 桩 基 承 台 等 相关 混凝土 构件 识 图 
与 钢筋 构造 相关 知识 。 

本 书 精心 绘制 了 多 幅 全 彩 平 法 三 维 钢筋 案例 示意 图 。 采 用 平面 
与 三 维 对 照 的 方式 讲解 识 图 规则 和 钢筋 构造 。 全 书 以 图 为 主 ,文字 为 
辅 形象 、 生 动 、 直 观 、 有 趣 的 图 文 讲解 将 读者 带 入 建筑 三 维 钢筋 世 
界 ， 在 学 习 中 体验 乐趣 ， 在 乐趣 中 收获 知识 。 
















































































同时 ， 针 对 《建筑 三 维 平 法 结构 识 图 教程 》( 第 二 版 ) 
的 特点 ， 为 了 使 学 生 更 加 直观 地 认识 和 了 解 结构 构件 内 部 
钢筋 构造 与 识 图 规则 ， 也 方便 教师 教学 讲解 ， 我 人 “н 
联网 +” 教 材 的 模式 开发 了 本 书 配套 的 APP 客 户 端 ， 
通过 扫描 一 书 一 码 所 附 的 二 维 码 进行 下 载 ，APP 客 户 端 通 
过 虚拟 现实 的 手段 ， 采 用 全 息 识 别 技术 ， 应 用 3ds Max 和 
Sketch Up 等 多 种 工具 ， 将 书 中 的 全 彩 钢 筋 案 例 示意 图 转 
化 成 可 360° 旋 转 并 无 限 放 大 
开 APP 客 户 端 之 后 ， 将 摄 
[2 
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还 有 不 足 和 之 处 ， 尽 请 广大 读者 批评 指正 并 提出 宝 
贵 的 意见 和 建议 ， 以 便 日 后 进一步 改进 。 作 者 电子 邮箱 
329946810(Фаа.сот, 

时 广东 工业 大 学 郭 仁 俊 教授 对 本 书 的 编写 
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2019 年 5 月 








要 掌握 的 重要 专业 能 力 。 无 论 是 施工 、 造 
， 还 是 工程 管理 ， 我 们 都 离 不 开 对 图 纸 的 认识 理解 和 熟练 运用 
J 开展 都 要 以 图 纸 为 依据 。 同 时 “国标 03/11 平 法 ”又 是 图 
9 国家 标准 。 因 此 ， 熟 练 地 掌握 并 运用 平 法 识 图 规则 
和 钢筋 构造 详 图 是 建筑 工程 专业 的 必修 课 。 

我 们 都 知道 ， 平 法 结构 施工 图 比较 抽象 、 难 懂 ， 其 中 又 有 很 多 
设计 规范 ， 对 于 初学 者 、 学 生 和 刚 入 行 的 广大 建筑 从 业 人 员 来 说 有 
一 定 的 学 习 困 难 。 即 使 是 教师 教学 ， 有 时 也 很 难 用 i 楚 地 描述 
复杂 的 钢筋 构造 。 从 而 造成 学 生 难 学 ， 老 师 难 教 的 两 难 局 面 。 

基于 这 种 情况 ， 我 们 编著 了 此 书 。 

本 书 从 结构 识 图 案例 出 发 ， 以 国家 标准 “11 平 法 ”为 准 ， 通 
过 全 彩 三 维 图 解 及 文字 叙述 的 方式 全 面 阐述 了 建筑 钢筋 混凝土 结构 
识 图 规则 与 钢筋 算 量 、 钢 筋 受 力 等 知识 。 本 书 注解 了 “11 平 法 ”的 
绝 大 部 分 内 容 ， 除 了 一 般 教材 中 基本 的 梁 、 板 、 柱 、 墙 、 楼梯、 基 
础 识 图 规则 外 ， 还 加 入 了 国家 标准 中 的 无 梁 楼 盖 、 地 下 室外 墙 、 板 
洞 、 板 翻 边 、 基 坑 、 柱 帽 、 后 浇 带 、 桩 基 承 台 等 相关 混凝土 构件 识 
图 与 钢筋 构造 的 相关 知识 ， 其 知识 全 面 性 、 整 体 性 、 连 贯 性 较 强 。 

本 书 精心 绘制 了 多 幅 全 彩 三 维 钢筋 详 图 意图 ， 采 用 平 
面 与 三 维 对 照 的 方式 讲解 识 图 规则 和 钢筋 构造 。 全 书 以 图 为 主 ， 文 
字 为 辅 ， 通 过 形象 、 生 动 、 直 观 、 有 趣 的 图 文 讲解 ， 将 读者 带 入 建 
筑 三 维 钢筋 世界 ， 使 读者 在 学 习 中 体验 乐趣 ， 在 乐趣 中 收获 知识 。 

同时 ， 针 对 《建筑 三 维 平 法 结构 识 图 教程 》 的 特点 ， 为 了 使 学 
生 更 加 直观 地 认识 和 了 解 结构 构件 内 部 钢筋 构造 与 识 图 规则 ， 也 方 
便 教师 教学 讲解 ， 我 们 以 “互联 网 +” 教 材 的 模式 开发 了 本 书 配套 




































































的 APP 客 户 端 ， 读 者 通过 扫描 一 书 一 码 所 附 维 码 进行 
下 载 ，APP 客 户 端 通过 虚拟 现实 的 手段 ， 采 用 全 息 识别 技 
术 ， 应 用 3ds Max 和 Sketch Up 等 多 种 工具 ， 将 书 中 的 全 条 
钢筋 案例 示意 图 转化 成 可 360? 旋 转 、 无 限 放大 
维 模型 ， 读 者 打开 APP 客 户 端 之 后 ， 将 摄像 
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ШЕНИН тайн 2 


钢筋 混凝土 结构 是 指 配 有 钢筋 增强 的 混凝土 制 成 的 建筑 承重 体系 。 承 重 的 主要 结构 构件 是 用 钢筋 








混凝土 建造 的 。 钢 筋 混凝土 结构 包括 薄 过 结构 、 大 模板 现 浇 结 构 ， 以 及 使 用 滑 模 、 升 板 等 建造 的 钢筋 
混凝土 结构 的 建筑 物 。 在 钢筋 混凝土 结构 中 ， 钢 筋 承 受 拉力 ， 混 凝 土 承受 压力 。 钢 筋 混凝土 结构 具有 
坚固 、 耐 入、 防火 性 能 好 、 比 钢 结构 节省 钢材 和 成 本 低 等 优点 。 

钢筋 混凝土 结构 在 土木 工程 中 的 应 用 范围 极 广 ， 各 种 工程 结构 都 可 采用 钢筋 混凝土 建造 。 钢 筋 混 

十 结构 在 原子 能 工程 、 海 洋 工 程 和 机 械 制造 业 的 一 些 特殊 场合 ， 如 反应 堆 压 力 容器 、 
m ng Q A A A 解决 了 钢 结 构 所 难于 解决 的 技术 问题 。 
Ф винах > 

ЖЛЕ Lk bh A FRR Е ВЕН В ZA л LA E XEDRA REK D h 
结构 形式 ， 其 中 钢筋 的 抗 拉 强 度 和 混凝土 的 抗 压强 度 最 为 重要 Я), НАНЕЛА, 
湿度 有 关 ， 因 为 温 、 湿 度 会 影响 混 活 土 的 强度 及 抗 渗 、 抗 末 <W 夺 次 等 性 能 。 


xa 

















1.1.1 钢筋 混凝土 结构 的 基本 原理 қ 
由 于 混凝土 的 抗 拉 强 度 远 低 于 抗 压强 度 ，, 因 而 索 混 凝 土 结构 不 能 用 于 承受 拉 应 力 的 梁 和 板 。 如 果 
上 梁 、 板 的 受 拉 区 内 配置 钢筋 ， 则 混 凝 二 开裂 后 的 拉力 即 可 由 钢筋 承担 ， 这 样 就 可 充分 发 挥 混 
凝 土 抗 压强 度 较 高 和 钢筋 抗 拉 强 度 较 高 的 优 狼 共同 抵抗 外 力 的 作用 ， 提 高 混凝土 梁 、 板 的 承载 能 力 
钢筋 与 混凝土 两 种 不 同性 质 的 材料 能 有 效 地 共 同 工 作 ， 是 鱼池 混凝土 硬化 后 混凝土 与 钢筋 之 间 产 
ETRA. CHITI ОФ FHK 摩 阻 力 和 机 械 咬合 . 分 组 成 。 其 中 起 决定 性 作用 的 是 机 械 
咬合 力 ， ТҮҮ? ИМЕ. 将 光 面 钢筋 的 端 部 做 让 容 钓 及 将 钢筋 烛 接 成 钢筋 骨架 和 网 片 ， 均 
可 增强 钢筋 与 混凝土 之 间 的 茜 结 力 。 为 保证 钢筋 与 湿 凝 圭 之 间 的 可 靠 系 结 和 防止 钢筋 补 锈蚀， 钢筋 周 
围 需 具有 15 ~ 30mm\ 阅 的 混凝土 保护 层 。 若 结构 处 于 有 侵蚀 性 介质 的 环境 ， 保 护 层 厚 度 还 要 加 大 ， 
以 防止 钢 E 锈蚀 。 
梁 和 板 等 受 弯 构 件 中 受 拉力 的 钢筋 ， 根 据 弯 矩 图 的 变化 沿 纵向 配置 在 结构 构件 受 拉 的 一 侧 。 在 柱 
和 拱 等 结构 中 ， 钢 筋 也 被 用 来 增强 结构 的 抗 压 能 力 。 它 有 两 种 配置 方式 : 一 种 是 顺 压 力 方向 配置 纵向 
钢筋 ， 与 混凝土 共同 承受 压力 ; 另 一 种 是 垂直 于 压力 方向 配置 横向 的 钢筋 网 和 螺旋 逢 筋 ， 以 阻止 混 凝 
土 在 压力 作用 下 的 侧 向 膨胀 ， 使 混凝土 处 于 三 向 受 压 的 应 力 状态 ， 从 而 增强 混凝土 的 抗 压强 度 和 变形 
能 力 。 由 于 按 这 种 方式 配置 的 钢筋 并 不 直接 承受 压力 ， 所 以 也 称 间接 配 筋 。 在 受 弯 构 件 中 ， 与 纵向 受 
力 钢筋 短 直 的 方向 ， 还 须 配 置 分 布 筋 和 夭 筋 ， 以 便 更 好 地 保持 结构 的 整体 性 ， 承 担 因 混凝土 收缩 和 温 
度 变化 而 引起 的 应 力 ， 以 及 承受 横向 剪 力 。 


1.1.2 钢筋 混凝土 结构 的 优 缺 点 
1. 钢筋 混凝土 结构 的 优点 
@ 就 地 取材 ;@ 耐 久 性 、 耐 火 性 好 (与 钢 结构 比较 y; @ 整 体 性 好 ;@ 可 模 性 好 ; @ 比 钢 结构 节约 钢材 。 
2. 钢筋 混凝土 结构 的 缺点 


CAER; @ 混 凝 土 抗 拉 强 度 较 低 ， 易 裂 : @ 费 工 、 费 模板 ， 周 期 长 ; @ 施 工 受 季节 影响 ОЖ 
强 修复 困难 。 
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认识 钢筋 混凝土 结构 





1.1.3 钢筋 混凝土 结构 的 使 用 寿命 

住宅 的 使 用 年 限 是 指 住宅 在 有 形 磨损 下 能 维持 正常 使 用 的 年 限 ， 是 由 住宅 的 构造 形式 、 施 工 质量 
等 综合 因素 决定 的 自然 寿命 。 国 家 对 于 不 同 建筑 结构 的 折旧 年 限 的 规定 是 : 钢筋 混凝土 结构 60 年 ; 
砖 混 结构 50 年 。 

钢筋 混凝土 结构 建筑 的 耐久 性 根据 具体 情况 不 同 而 有 所 不 同 ， 一 般 民 用 建筑 的 设计 使 用 年 限 是 50 
年 ， 大 型 或 者 比较 重要 的 建筑 为 80 年 或 80 年 以 上 。 其 使 用 寿命 一 般 会 大 于 设计 年 限 ， 如 果 说 混凝土 
的 设计 使 用 寿命 相对 而 言 不 是 很 长 ， 主 要 是 由 于 建筑 使 用 过 入会 出 现 缺陷 ， 比 如 混凝土 开裂 会 造成 对 
钢筋 的 保护 能 力 降低 ， 导 致 钢筋 锈蚀 结构 破坏 加 速 ， 从 而 使 耐久 性 大 大 降低 ， 还 有 自然 的 侵蚀 风化 作 
H, 也 会 影响 混凝土 的 耐久 性 , 但 如 果 后 期 加 强 维护 , 对 缺陷 及 时 修补 , 发 现 隐 患 进行 一 定 的 技术 处 理 ， 
早 发 现 早 处 理 ， 就 会 使 混凝土 耐久 性 大 大 提高 。 y 


безек | А R КАУ 


为 保证 混凝土 结构 耐久 性 的 要 求 ， 国 家 规定 了 钢筋 混交 > ара жасу аа 
最 小 保护 层 厚 度 、 最 大 水 灰 比 、 最 小 水 泥 用 量 、 最 低 混 级 、 最 大 气 离 子 含量 、 最 大 碱 
EERE, 55 5. 














1.1.4 常见 的 钢筋 混凝土 结构 建筑 分 类 SA 


工程 中 常见 的 钢筋 混凝土 结构 建筑 有 ы: 上 框架 结构 、 钢 筋 混 凝 土 框 架 剪 力 墙 结构 、 钢 筋 
混凝土 剪 力 墙 结构 、 钢 筋 混凝土 к Оа, № Ме: ы 告 构 形式 。 


1.2.1 ТАНАТ ЛЕ 


钢筋 混 凝 结构 建筑 是 指 将 梁 、 柱 、 板 蕊 刚 接 或 者 匀 接 的 方式 连接 从 而 形成 的 建筑 框架 空间 
承重 体系 ， 共同 随 受 建筑 使 用 过 程 中 出 现 的 水 平 荷载 和 竖 向 荷载 的 建筑 结构 形式 ， 如 图 1.1 所 示 。 

框架 结构 的 房屋 墙 体 不 承重 ， 仅 起 到 围 护 和 分 隔 作 用 ， 一 般 用 预制 的 加 气 混凝土 、 膨 胀 珍 珠 岩 、 
空心 砖 或 多 孔 砖 、 浮 石 、 虾 右 、 陶 粒 等 轻 质 板材 等 材料 砌 筑 或 装配 而 成 。 

框架 结构 又 称 构架 式 结构 。 房 屋 的 框架 按 跨 数 分 有 单 跨 、 多 跨 ; и 多 层 ; 按 立 面 
构成 分 为 对 称 、 不 对 称 ; 按 所 用 材料 分 为 钢 框架 、 混 凝 土 框架 、 胶 合 木 结构 框架 或 钢 与 钢筋 混凝土 混 
合 框架 等 。 其 中 最 常用 的 是 钢筋 混凝土 框架 主要 有 现 浇 整 体式 、 ак. 装配 整体 式 ， 也 可 根据 需要 
施加 预 应 力 ， 主 要 是 对 梁 或 板 施加 预 应 力 。 装 配 整体 式 混凝土 框架 和 钢 框架 适合 大 规模 工业 化 施工 ， 
效率 较 高 ， 工 程 质量 较 好 。 


1.2.2 钢筋 混凝土 框架 结构 建筑 的 优 缺 点 

钢筋 混凝土 框架 建筑 的 主要 优点 有 : 空间 分 隔 灵活 ， 自 重 轻 ， 节 省 材料 ; 可 以 较 灵活 地 配合 建筑 平 
面 布 置 化 、 定 型 化 ， 若 采用 装配 整体 式 结构 可 缩短 施工 工期 ; 采用 现 浇 钢 筋 混凝土 框架 时 ， 其 结构 配置 
的 优点 是 利于 安排 大 空间 需求 的 建筑 结构 ; 框架 结构 的 粱 、 柱 构件 整体 性 较 好 、 刚 度 较 好 ， 设 计 处 理 得 
好 也 能 达到 较 好 的 抗震 效果 ， 而 且 可 以 把 梁 或 柱 浇筑 成 各 种 需要 的 截面 形状 ， 灵 活 多 样 ， 造 型 美观 。 
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图 1. ЖАН ил ЖН 

有 : Meng ry h fkr B] t ЕДАС ТАЈ 
在 强烈 地 震 作用 下 ， 结 构 所 产生 的 水 平 位 移 较 大 ， 易 造成 严重 的 非 结构 性 破坏 
其 吊装 次 数 多 ， 接 头 工作 量 火 ;工序 多 ， 浪 费 人 力 ， 施 工 变 夫 
不 适宜 建造 高 层 建筑 ;因为 答 架 是 由 梁 、 柱 等 杆 订购 件 构成 的 杆 系 结构 ， 革 
特别 是 侧 向 刚度 小 造成 的 水 平方 向 承载 力 较 供 民 即使 可 以 考虑 现 涪 楼 面 与 梁 共 


框架 结构 建筑 的 缺 













其 总 体 水 平 位 移 上 上 大 下 小 ， 但 相对 于 各 楼 层 而 言 ， 层 间 变 形 上 小 下 大 。 





ЕЛУ, ЖЕ 


若 采 用 预制 组 装 施工 ， 
环境 影响 较 大 。 
承载 力 和 刚度 都 较 低 ， 
司 工作 以 提高 楼 面 水 平 
刚度 ， 但 也 是 存 限 的 》， 在 风 压 水 平 推力 作用 下 生 部 位 移 较 大 。 它 的 受 力 特点 类 似 于 竖 向 悬臂 前 


ЈЕ; 


对 于 钢筋 混凝土 框架 结构 来 说 ， 当 高 度 大 、 层 数 相当 多 时 ， 结 构 底部 各 层 不 但 柱 的 轴 力 很 大 ， 而 





且 梁 和 柱 由 于 水 平 荷载 所 产生 的 弯 矩 和 整体 的 侧 移 也 明显 增加 ， 从 而 导致 底层 本 


因此 就 给 建筑 平面 布置 和 空间 处 理 可 能 带 来 困难 ， 影 响 建筑 空间 的 合理 使 用 。 
价 方面 ， 框 架 结构 也 趋 于 不 合理 ， 故 一 般 只 适用 于 建造 不 超过 15 层 的 房屋 。 


1.2.3 钢筋 混 凝 土 框架 结构 建筑 的 应 用 范围 


框架 结构 可 设计 成 静 定 的 三 铵 框架 或 超 静 定 的 双 贸 框架 与 无 铵 框架 。 混 凝 土 框架 结构 广泛 月 





比 外 ， 在 材料 消 丰 


:截面 尺寸 和 配 筋 增 大 ， 


ЖИЙ 





于 住 


宅 、 学 校 、 办 公 楼 ， 也 有 根据 需要 对 混凝土 梁 或 板 施加 预 应 力 的 ， 以 适用 于 较 大 的 跨度 ; 框架 钢 结构 
常用 于 大 跨度 的 公共 建筑 、 多 层 工业 厂房 和 一 些 特殊 用 途 的 建筑 物 中 , 如 剧场 、 商场、 体育 馆 、 火 车站、 


展览 厅 、 造 船厂 、 飞 机 库 、 停 车 场 、 轻 工业 车 间 等 。 


Ф ват 


在 框架 结构 中 ， 梁 柱 的 设计 与 施工 是 最 关键 的 ， 设 计时 如 何 提高 框架 的 抗 侧 刚度 及 控制 好 结 


构 侧 移 都 是 重要 因素 。 





认识 钢筋 混凝土 结构 





1.3.1 钢筋 混凝土 框架 剪 力 墙 结构 建筑 的 受 力 特点 

框架 剪 力 墙 结构 是 在 建筑 承重 结构 中 设置 部 分 钢筋 混凝土 墙 体 ， 从 而 起 到 增加 建筑 上 部 结构 与 基 
础 的 接触 面积 ， 使 其 稳定 性 、 抗 震 能 力 和 侧 向 刚度 得 到 很 大 的 提高 。 

在 框架 剪 力 墙 结构 中 布置 一 定数 量 的 剪 力 墙 ， 可 以 构成 灵活 自由 的 使 用 空间 ， 满 足 不 同 建筑 功能 
的 要 求 ， 同 时 有 足够 的 剪 力 墙 还 可 提高 建筑 的 侧 向 刚度 [前 力 墙 的 侧 向 刚度 大 就 是 指 在 水 平 荷载 〈 风 
荷载 和 水 平地 震 力 ) 的 作用 下 抵抗 变形 的 能 力 很 强 ]。 

同时 ， 框 架 剪 力 墙 结构 采用 钢筋 混凝土 墙 板 来 代 蔡 框架 结构 中 的 梁 、 柱 ， 能 承担 各 类 荷载 引起 的 
内 应 力 ， 并 能 有 效 控制 结构 的 水 平 位 移 。 钢 筋 混凝土 墙 板 能 承受 竖 向 力 和 水 平 力 ， 它 的 刚度 很 大 ， 空 
间 整 体 性 好 ， 房 间 内 不 外 露 粱 、 柱 棱角 ， 便 于 室内 布置 ， 方 便 使 用 。 аните 
采用 最 为 广泛 的 一 种 结构 形式 ， 如 图 1.2 所 示 。 EF: 

NN 
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电梯 基础 / 
(a) 仰视 图 (b) 俯视 图 
图 1.2 钢筋 混凝土 框架 剪 力 墙 结构 建筑 
Ұра 框架 前 力 墙 结构 的 建筑 前 力 墙 与 基础 连接 。 图 中 黄色 部 分 为 辫 力 墙 墙 体 与 基础 。 


1.3.2 W ñ R 38 T E FR T a H BH B D M A 

框架 剪 力 墙 结构 在 现代 高 层 建筑 中 应 用 非常 普遍 ， 尤 其 是 高 层 住宅 建筑 一 般 都 采用 该 结构 形式 ， 
也 是 我 们 住宅 建筑 中 见得 较 多 的 钢筋 混凝土 结构 形式 。 

框架 前 力 墙 结构 的 优点 : 四 同样 设防 烈度 地 区 ， 框 架 剪 力 墙 结构 因 抗震 能 力 较 接近 前 力 墙 结构 ， 
规范 允许 建造 的 高 度 比 框架 结构 高 得 多 。 加 框架 剪 力 墙 结构 在 风力 水 平 荷载 〈 或 地 震 水 平 荷 载 ) 作用 
下 的 整体 侧 向 变形 介 于 弯曲 型 与 剪 切 型 之 间 ， 是 中 良平 和 类 型 ; 在 用 料 、 千 适度 等 各 方面 都 比较 适中 。 
图 由 于 框架 剪 力 载 结构 在 水 平 荷载 作用 下 ， 大 部 分 前 力 由 剪 力 墙 承担 ， 底 层 的 框架 柱 截 面 尺 寸 可 以 做 
得 不 必 过 大 ， 从 而 节约 使 用 空间 。@ 框 架 剪 力 墙 结构 要 求 有 较 大 空间 区 域 。 

框架 剪 力 墙 结构 的 缺点 : 框架 剪 力 墙 结构 施工 工艺 复杂 ， 剪 力 墙 构 件 种 类 繁多 ， 不 能 采用 装配 式 
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构件 进行 工业 生产 。 


Я) етих 
框架 剪 力 墙 结构 在 高 层 住 宅 建 筑 中 较为 常见 ， 同 学 们 将 来 在 实践 过 程 中 常常 与 之 接触 应 引起 


高 度 重视 。 尤 其 是 剪 力 墙 构件 的 施工 较为 复杂 ， 我 们 应 该 将 其 标准 构造 详 图 牢 牢 掌 握 ， 以 便 在 实 
BF RARER. 
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剪 力 墙 结构 是 指 用 钢筋 混凝土 墙 板 来 代替 框架 结构 中 的 梁 、 柱 ， 其 能 承担 各 类 荷载 引起 的 内 力 ， 
并 能 有 效 控制 结构 的 水 平 力 。 钢筋 混凝土 墙 板 能 承受 竖 向 和 水 平 力 蒿 裁 , 它 的 刚度 很 大 , 空间 整体 性 好 ， 
房间 内 不 外 露 染 、 柱 棱角 ， 便 于 室内 布 壮 ， 方 便 使 用 。 剪 力 墙 结 移 形 式 是 高 层 住宅 采用 最 为 广泛 的 结 
构 形 式 之 一 ， 如 图 1.3 угл. УЛАНА АО ЕЕ ОКК РЕНЕ 中 的 梁 柱 ， 其 能 承担 各 
类 荷载 引起 的 内 力 ， 并 能 有 效 控制 结构 的 水 平 力 。 钢 筋 混 凝 二 墙 板 能 承受 坚 向 和 水 平 力 荷 裁 ， 它 的 刚 
很 大 ， 空 间 整 体 性 好 ， 房 间 内 不 外 露 梁 、 柱 棱角 、 便 玉 室内 布置 ， 方 便 使 用 。 剪 力 墙 结构 形式 是 高 
用 最 为 广泛 的 结构 形式 之 一 
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(a) 仰视 图 (b) 俯视 图 


图 1.3 钢筋 混凝土 剪 力 墙 结构 
说 明 ; 如 果 将 剪 力 墙 结构 建筑 楼 板 隐藏 ， 我 们 会 发 现 剪 力 墙 结构 建筑 的 坚 向 承重 构件 都 是 由 钢筋 混凝土 墙 体 所 构 
成 ， 但 是 剪 力 墙 是 由 墙 柱 、 墙 身 、 墙 梁 、 墙 洞 等 剪 力 墙 构件 组 成 。 


1.4.2 钢 航 混凝土 前 力 墙 结构 的 优 缺 点 

高 层 建筑 中 使 用 钢筋 混凝土 墙 体 承受 荷载 ， 可 提高 建筑 抵抗 地 震 水 平 力 的 能 力 。 同 时 ， 高 层 建筑 
高 空 承受 风 压 变 形 力 ， 采 用 钢筋 混凝土 墙 体 抵抗 风 压 变形 力 较 好 于 柱 。 剪 力 墙 结 “ИУ 横向 的 
钢筋 混凝土 墙 所 组 成 的 建筑 ， 即 结构 采用 剪 力 墙 的 结构 体系 。 墙 体 除 抵抗 水 平 荷载 和 坚 向 荷载 外 ， 还 
对 房屋 起 围 护 和 分 割 作用 。 

剪 力 墙 结构 的 优点 : 四 整体 性 好 ; 加 侧 向 刚度 大 ， 水 平 力 作用 下 侧 移 小 ; @ 由 于 没有 梁 、 柱 等 外 
露 与 凸 出 ， 便 于 房间 内 部 空间 布置 。 
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前 力 墙 结构 的 缺点 : 四 不 能 提供 大 空间 房屋 ; @ 结 构 延 性 较 差 。 





高 层 建 筑 楼 层 越 高 , 风 荷 载 对 建筑 的 水 平 推力 越 大 , 由 此 建筑 上 部 结构 产生 的 水 平 位 移 越 大 。 
这 是 因为 建筑 的 上 部 结构 是 被 地 基 基 础 所 约束 ， 风 会 对 建筑 上 部 结构 产生 水 平 力 ， 由 此 建筑 会 产 
生 一 定 的 据 摆 浮动 ， 对 建筑 造成 遍 / 拉 /前 应 力 极限 破 坏 。 设 置 剪 力 墙 可 有 效 限 制 建筑 毛 摆 浮动 抵 
53 /&/ 前 应 力 ， 其 靠 坚 向 墙 板 去 抵抗 风 荷载 的 水 平 推力 ， 使 得 建筑 不 产生 扬 摆 或 者 是 产生 据 捍 
的 幅度 特别 小 ， 提 高 了 建筑 的 稳定 性 和 抗震 能 力 。 但 是 全 剪 力 墙 结构 一 般 很 少 使 用 ,虽然 其 整体 
性 好 , 但 其 自重 大 , 对 基础 的 要 求 很 高 , 所 以 现在 高 层 、 小 高 层 建筑 绝 大 多 数 采用 框架 剪 力 墙 结构 。 


1.5.1 铀 筋 混凝土 框 支 剪 力 墙 结构 的 特征 Ж > 

框 支 剪 力 墙 结构 建筑 指 的 是 结构 中 的 局 部 ， те 直接 落 在 下 层 
粱 上 ， 再 由 梁 将 荷载 传 至 柱 上 ， 这 样 的 梁 就 叫 框 支 粱 ， 柱 Бан 上 面 的 钢筋 混凝土 墙 就 叫 框 支 剪 
力 增 (图 1.4)。 这 是 一 个 局 部 的 概念 ， моем. ы ЗУЕВ, ПЛ 





力 增 一 般 都 会 与 地 基 连 接 。 例 如 ， 在 таму Ө] УУК rh J АЛАЙ А 2 а Е А ЕН, Жл 
ЛИС MAH. ‚у 
пи = 
|| ва 三 
Iim = 
ЕТГІ; ТЫ: 
шан ТР Б 
П ва 三 
|| ва – 
па - 
па 二 
ДЕ Ги – "> 
下 部 巨型 | ши иш ш BY J 
mm) ҮҮ 





д 
(а) 正 立 面 视图 жж (b) 仰视 图 


图 1.4 钢筋 混凝土 框 支 剪 力 墙 结构 


在 地 震 区 ， 不 允许 采用 纯粹 的 框 支 剪 力 墙 结构 。 


1.5.2 Hñ R # T ü x J ê a H DB MS 
高 层 中 用 得 最 多 的 是 框架 剪 力 增 结构 及 核 芯 简 结 构 。10 层 以 下 用 框架 结构 的 较 多 ， 特 殊 情 况 下 
10 层 以 上 用 框 支 剪 力 增 结构 的 也 较 多 。 
此 外 ， 框 支 剪 力 墙 结构 抗震 性 能 差 ， 造 价 高， 应 尽量 避免 采用 。 但 它 能 满足 现代 建筑 中 不 同 功 能 
组 合 的 需要 ， 有 时 结构 设计 中 又 不 可 避免 需 采 用 此 种 结构 形式 ， 对 此 应 采取 措施 积极 改善 其 抗震 性 能 ， 
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尽 可 能 减少 材料 消耗 ， 以 降低 工程 造价 。 


Ф ват 


相对 于 框架 结构 而 言 ， 框 支 剪 力 墙 结构 能 够 承受 更 大 的 荷载 。 但 是 在 建筑 高 度 超过 10 层 ， 荷 
载 不 大 时 ， 可 以 优先 考虑 框架 结构 ， 因 为 框架 结构 的 造价 要 低 于 框 支 剪 力 墙 结构 。 


1.6.1 钢筋 混凝土 核 芯 简体 结构 的 性 能 

高 层 建筑 中 ， 特 别 是 超 高 层 建 筑 中 ， 水 平 葵 载 越 来 越 大 ， 起 着 控制 作用 。 简 体 结构 便 是 抵抗 水 平 
荷载 最 有 效 的 结构 体系 。 它 的 受 力 特点 是 ， 整 个 建筑 犹如 一 个 固定 于 基础 在 的 空心 封闭 简 式 悬 句 粱 来 
抵抗 水 平 力 。 简 体 结构 可 分 为 框架 - 核 芯 简 结构 、 简 中 简 结构 及 多 简 络 构 等 》 框 简 为 密 排 柱 和 窗 下 禄 
染 组 成 ， 亦 可 视 为 开 窗 洞 的 简体 。 内 人 简 一 般 由 电梯 问 、 楼 梯 间 组 成 内 简 与 外 简 由 楼 盖 连 接 成 整体 
共同 抵抗 水 平 荷载 及 竖 向 荷载 。 这 种 结构 体系 适用 于 高 度 不 超过 300m 的 建筑 。 多 简 结 构 是 将 多 个 和 
组 合 在 一 起 ， 使 结构 具有 更 大 的 抵抗 水 平 荷 裁 的 能 力 美国 苑 刘 哥 西 尔 斯 大 楼 就 是 9 个 向 结合 在 一 起 
的 多 简 结构 。 该 建筑 总 高 为 442m 的 钢 结 构 。 Q ОГ 

核 忌 简 就 是 在 建筑 的 中 央 部 分 ， 由 电梯 井 遵 站 粮 局、 通风 并 、 电 缆 井 、 公 共 卫生 间 、 部 分 设备 间 
围 护 形成 中 央 核 芯 简 ， 与 外 围 框架 形成 一 个 天 次 内 简 结 构 ， 简 体 以 钢筋 混凝土 浇筑 而 成 。 此 种 结构 十 
分 有 利于 高 层 建筑 受 力 ， 并 具有 极 优 的 绩优 伦 能 。 它 是 国际 上 超 高 层 建筑 广泛 采用 的 主流 结构 形式 。 
例如 ， 广 州 塔 就 是 属于 核 芯 简体 结构 处 国 钢 框 架 的 建筑 。 


1.6.2 钢筋 混凝土 框架 核 芯 简 广 结构 建筑 的 特征 “一 

在 核 芯 简 一 钢 杠 架 结 构 中 ， 混凝土 核 芯 简 《图 18) 要 用 于 抵抗 水 平 侧 力 。 由 于 材料 特点 造成 
两 种 构件 截面 关 ;> 钢筋 混凝土 核 芯 简 的 受 侧 向 刚度 远 远大 于 钢 框 架 柱 ， 随 着 楼 层 增 加 ， 核 芯 简 
承担 作用 于 建筑 物 汪 的 水 平 荷载 比重 越 来 越 大 。 钢 框架 部 分 主要 是 承担 竖 问 荷载 及 少 部 分 水 平 荷 
随 着 楼 层 增加 ， 钢 框架 承担 作用 于 建筑 物 上 的 水 平 荷载 比重 越 来 越 小 。 由 于 钢材 强度 高 ， 可 以 有 效 减 
少 柱 体 截面 ， 增 加 建筑 使 用 面积 。 
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(a) s 四) 仰视 图 
图 1.5 钢筋 混凝土 框架 核 芯 简体 结构 建筑 三 维 示意 图 
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EPR EKS И ИПЛЕ ОНА БЕНИНА, БЛЕЖ ТЕЛЕ 23% ЖОЖ ЛЭШ ЖКО А, 545 
整体 抗 侧 向 刚度 迅速 下 降 ， 而 钢 框 架 结构 部 分 承担 的 水 平 荷载 的 比重 迅速 增加 ， 超 越 钢 框架 承载 
能 力 ， 脱 离 结构 设计 人 员 的 设计 预想 ， 其 破坏 是 很 严重 的 ， 甚 至 会 使 结构 倒塌 。 
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/知识 链接 


钢筋 混凝土 主体 工程 施工 程序 : 
施工 准备 一 材料 采购 一 加 工 一 模板 、 钢 筋 制作 安装 一 混凝土 拌和 一 运输 一 浇筑 振 实 一 养护 一 
拆 模 一 养护 一 检查 验收 。 VA 
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ШЕРТ try ЛЕЕ АРЗА, RARELY БЕН 
ПАРЕЊЕ ЛЕДИ. MURRE Е Аа у IR, ЕН НИНА. REAS J) 
ДВЕ K AAR ERE ЕН: AK E Ж WEB ER o RATHER Z ЗЕ З 75И 
在 建筑 结构 学 习 中 我 们 可 以 根据 实际 情况 ， 选 用 合适 的 结构 形式 , EI HRN DRE Ж БАЙЫ 
造 。 通 过 本 章 的 学 习 我 能 够 初步 认识 钢筋 混凝土 结构 , 党 所 钢 筋 混凝土 结构 的 基础 知识 ， 为 第 2 
章 柱 平 法 的 学 习 打 好 基础 学 习 柱 平 法 之 前 我 们 应 该 掌握 钢筋 混凝土 结构 中 的 锚固 长 度 、 搭 接 
长 度 、 铀 入 间距 、 找 接 百分率 、 混 凝 土 保护 层 展 度 环境 类 别 等 基本 概念 知 识 。 
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一 、 单 选 题 
1. 不 属于 钢筋 混凝土 结构 的 是 ( ). 
АЛЕНА | ВАЖИ Ы C . 框 支 剪 力 墙 结构 D. 砖 混 结构 
2 .混凝土 的 ) 主要 与 其 密实 度 及 内 部 孔隙 的 大 小 和 构造 有 关 。 
A. 抗 冻 性 B. 抗 侵蚀 性 C . 抗 老化 D. 抗 渗 性 
3. 框 架 结构 建筑 说 法 正确 的 是 ( ) 。 
人 A. 适 合 超 高 层 建筑 B. 节 点 处 应 力 集中 C FAHARI D. 墙 体 承 重 





二 、 多 选 题 
1. 属 于 框架 结构 建筑 的 构件 有 ( ). — 
A {ERIE В. {ERR ст D. 楼 梯 E. 构 造 柱 
2. 框 支 剪 力 墙 结构 构件 有 ( ). 
А. Е B. 框 支 梁 ст D. 楼 梯 Ел 
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在 房屋 建筑 结构 中 ， 截 面 尺寸 较 小 ， 而 高 度 相对 较 高 的 构件 称 为 柱 。 

柱 主要 承受 竖 向 荷载 ， 是 主要 的 竖 向 受 力 构件 ， 但 柱 有 时 也 要 承受 横向 荷载 或 较 大 的 偏心 压力 ， 
因此 ， 导 致 柱 出 现 弯 曲 和 受 剪 的 受 力 状态 。 柱 是 房屋 建筑 中 极为 重要 的 构件 ， 在 其 较 小 的 截面 上 ， 要 
承受 较 大 的 荷载 ， 容 易 出 现 失 稳 破 坏 ， 导 致 整个 结构 的 倒塌 。 柱 广泛 应 用 于 房屋 建筑 中 ， 如 框架 柱 、 
排 架 柱 、 楼 盖 或 屋 盖 的 支柱 等 。 
钢筋 混凝土 柱 是 建筑 工程 中 常见 的 受 压 构件 。 对 实际 工程 中 的 细 长 受 压 柱 ， 破 坏 前 将 发 生 纵向 弯 
曲 。 因 此 ， 其 承载 力 比 同等 条 件 的 短 柱 低 。 

在 轴 心 受 压 柱 中 ， 纵 向 钢筋 数量 由 计算 确定 ， 应 不 少 于 4 根 上 且 沿 构件 截面 四 周 均匀 设置 。 纵 向 钢 
筋 家 采用 较 粗 的 钢筋 ， 以 保证 钢筋 骨架 的 刚度 及 防止 受 力 后 过 早 压 届 。 和 万 信 

柱 的 夭 筋 做 成 封闭 式 ， 其 数量 (直径 和 间距 ) 由 构造 确定 。 当 采用 热 轧 钢筋 时 ， 夭 筋 直径 不 应 小 
F ада 为 纵向 钢筋 的 最 大 直径 )， 且 不 应 小 于 6mm, ЇЙЇ ЯУ ХЕ 400mm 及 构件 截面 的 短 边 
尺寸 , ЖМ АСР 15а(а 为 纵向 钢筋 的 最 小 直径 )， 夭 筋 形式 粮 据 蕉 面 形 式 、 尺 寸 及 纵向 钢筋 根 数 确定 。 
当 柱子 短 边 不 大 于 400mm， 且 各 边 纵向 钢筋 不 多 于 4 根 师 ， 可 采用 单个 菠 筋 ， 当 柱子 截面 短 边 尺寸 
大 于 400mm 且 各 边 纵向 钢筋 多 于 3 НАН ТШ ЖОҒ 400mm, #119 4 ЊИМ, МИН 
ЖИН. 对 于 截面 形式 复杂 的 柱 ， 不 能 采用 内 折 莉 箱 筋 。 


O вах КҮШ 


ЖаН МИ КА ЭЛЫН еШ ЫН. а ВЕ LARRIEI, 12 LE LE 
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(1) 柱 平 法 施 下 图 是 在 柱 平面 布置 图 上 采用 列表 注 写 方式 或 截面 注 写 方式 表达 。 
(2) 在 柱 平 法 施工 图 中 ， 应 注 有 各 结构 层 的 楼 面 标高 、 结 构 层 高 及 相应 的 结构 层 号 ， 上 部 结构 


嵌 固 部 位 位 置 。 基 础 顶 面 以 上 柱 纵 筋 非 连 接 区 幅 固 部 位 长 度 大 于 等 于 Н/6 且 大 于 等 于 及 且 大 于 等 于 
500mm 等 。 


40) BBE 


以 上 包括 柱 平 法 施工 图 的 列表 注 写 方式 和 截面 注 写 方式 ， 这 两 种 注 写 方式 是 建筑 结构 施工 图 
中 常用 的 结构 表示 方法 。 





列表 注 写 方式 是 指 在 柱 平面 布置 图 上 采用 适当 比例 绘制 一 张 柱 平面 布置 图 ， 包括 框架 柱 、 框 支柱 、 
梁 上 柱 和 剪 力 墙 上 柱 。 分 别 在 同一 编号 的 柱 中 选择 一 个 (有 时 需要 选择 儿 个 ) 截面 标注 几何 参数 代号 、 
柱 表 中 的 注 写 柱 号 、 柱 段 起 止 标高 、 几 何 尺寸 、 柱 截面 与 轴线 的 偏心 情况 、 柱 配 筋 的 具体 数值 、 柱 截 
面 形 状 、 铸 入 类 型 图 等 ， 以 此 方式 来 表达 柱 的 结构 施工 图 。 









































12 











1. 柱 编号 注 写 内 容 
(1) 注 写 柱 编号 ， 柱 编号 由 类 型 代号 和 序号 组 成 ， 应 符合 表 2—1 的 规定 。 
表 2-1 柱 编号 


(2) 柱 编号 类 型 的 含义 。 

框架 柱 (KZ)， 汉 语 拼 音 kuang jia zhu 的 第 “х..... 缩写。 

框架 柱 是 指 在 钢筋 混凝土 结构 中 负责 将 梁 和 板 上 的 荷载 传递 给 基 HZHH (92.1). 
般 情况 下 框架 柱 由 基础 到 屋面 穿 过 标准 层 连续 设置 ， 楼 层 越 往 “k; 柱 的 截面 尺寸 及 配 筋 越 大 。 


AD 





框架 滩 


特别 提 
ЕРЛЕРДІ 1-4 
НИ 
И 
2. ФК il 
Lol шш. 





















图 2.1 框架 柱 三 维 示 意图 
将 一 栋 框 架 结构 建筑 隐藏 楼 板 ， 显 示 出 框架 梁 和 框架 柱 的 节点 构造 。 
可 以 看 出 ， 整 株 楼 的 荷载 由 板 传递 到 梁 ， 再 由 梁 传递 到 框架 柱 ， 最 后 由 框架 柱 传递 到 基础 。 
在 图 中 可 以 看 到 ， 较 小 的 构造 柱 是 不 承受 荷载 的 ， 并 且 不 与 基础 连接 。 

转换 柱 (ZHZ)， 汉 语 拼音 zhuan huan zhu 的 汉字 拼音 首 字母 的 缩写 。 
转换 柱 建 筑 功能 要 求 下 部 空间 大 ， 上 部 部 分 竖 向 构件 不 能 直接 连续 贯通 落地 ， 而 是 通过 水 平 转换 
结构 与 下 部 竖 向 构件 连接 。 当 布置 转换 梁 支 撑 上 部 剪 力 墙 的 时 候 ， 转 换 梁 叫 框 支 梁 ， 支 撑 杠 支 梁 的 构 
件 叫 转换 柱 ( 图 2.2)。 

ЖЕ (XZ)， 汉 语 拼音 xin zhu 汉字 拼音 首 字母 的 缩写 。 

钢筋 混凝土 结构 中 ， 由 于 底层 柱 受 力 较 大 ， 因 此 底层 柱 设计 截面 尺寸 较 大 。 为 了 提高 其 配 筋 率 ， 
在 大 截面 柱 中 部 设置 较 小 的 钢筋 笼 ， 称 之 为 芯 柱 (图 2.3)。 
Ф ван 


ЛИНЕА, ВАЛ А, ВАЛЕ НА, ЖЕНА. 
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下 部 框架 结构 


注 








Z 


Z 








1. турйк риба Ба КТІ sapay kis. 前 力 墙 由 框 支柱 支撑 ， 中 间 为 转换 梁 
J 
2. 在 结构 中 为 了 更 好 地 ; 框 支柱 与 框 支 梁 的 节点 关系 我 们 隐藏 了 现 浇 楼 板 ， 请 注意 查看 。 
3. 在 工程 实际 中 没有 绝对 的 框 支 前 力 墙 结构 ， E 采用 转换 杜 与 剖 力 墙 共同 受 力 的 结构 。 也 就 是 说 ， 
上 部 剪 力 墙 结构 ,部 分 剪 力 墙 是 要 落地 8. 


梁 上 柱 (E 汉语 拼音 n ОЕ ы :个 汉字 拼音 首 字母 的 缩写 。 
梁 ] 





上 柱 一 般 设 管 在 楼 梯 间 ， 作 为 楼 梯 染 的 支撑 构造 柱 或 在 剪 力 增 结 构 中 的 框 支 梁 上 ( 图 2.4)。 





梁 上 柱 (常见 构造 ) 





图 2.3 вв 图 2.4 ФЕН 
Jha EHE (QZ), ЗЕ jian Н qiang shang zhu 第 三 个 和 第 五 个 汉字 拼音 首 字母 的 缩写 。 











力 墙 上 柱 一 般 在 结构 转换 层 设置 。 如 一 层 为 前 力 墙 结构 ,二 层 为 框架 结构 ,就 会 设置 前 力 墙 上 柱 (图 2.5)。 














ЕШ Ja th BJ 
或 上 部 框架 结构 


БР 7 








BY J ЕҤ 
剪 力 墙 上 柱 
剪 力 墙 上 柱 


下 部 剪 力 墙 结构 


s 


1217 тин 





BY JI ЕН: 





xy 


<< 
1 “> 图 2.5 ни Каннен 维 示意 图 

说 明 : 

(1) 在 框 支 前 才 墙 结构 中 有 时 候 将 框架 结构 设置 在 填 筑 中 层 。 以 满足 该 楼 层 特殊 的 结构 空间 需要 ， 这 时 候 需 要 在 
下 部 剪 力 墙 结构 上 起 墙 上 柱 ， 如 图 2.5 Як, KAF DA ЕН ЛГ RHE RE, 

(2) 在 工程 实际 中 没有 绝对 的 框 支 剪 力 墙 结构 ， 大 多 数 者 是 采用 框 支 桩 与 剪 力 墙 共同 受 力 的 结构 。 也 就 是 说 ， 上 
部 筋 力 墙 结构 中 部 分 剪 力 墙 是 要 落地 与 基础 连接 的 。 


2. 柱 标高 注 写 内 容 

各 段 柱 的 起 止 标高 ， 自 柱 根部 往 上 以 变 截面 位 置 或 截面 未 变 但 配 筋 改 变 处 为 界 分 段 注 写 。 框 架 柱 
和 框 支柱 的 根部 标高 是 指 基础 项 面 高 。 芯 柱 的 根部 标高 是 指 根据 结构 实际 需要 而 定 的 起 始 位 置 标高 。 
梁 上 柱 的 根部 标高 是 指 梁 顶 面 标高 。 剪 力 墙 上 柱 的 根部 标高 分 两 种 : 当 柱 纵 筋 错 固 在 墙 项 部 时 ， 其 根 
部 标高 为 墙 顶 面 标高 ; 当 柱 与 剪 力 墙 重 全 一 层 时 ， 其 根部 标高 为 墙 项 面 往 下 一 层 的 结构 层 楼 面 标高 。 

3. 柱 截面 注 写 内 容 

(1) Ж ЖЕ: 截面 尺寸 bxh 及 与 轴线 关系 的 儿 何 参数 代号 bi. bA hs h, 的 具体 数值 ， 需 对 应 
于 各 段 柱 分 别 注 写 。 其 中 b=b,+b,，h=h,+h,。 当 截面 的 某 一 边 收缩 变化 至 与 轴线 重合 或 偏 到 轴线 的 另 
ИУ, В. ba hi №, 中 的 菜 项 为 零 或 为 负 值 。 

(2) 圆柱 : 表 中 hxb 一 栏 改 用 在 圆柱 直径 数字 前 加 4 表示 。 为 表达 简单 ， 圆 柱 截 而 与 轴线 的 关系 
也 用 би b, mh. h, RR, FE d=bi+b;, h=h-+h;. 

G) 芯 柱 : 根据 结构 需要 ， 可 以 在 某 些 框架 柱 的 一 定 高 度 范 围 内 ， 在 其 内 部 的 中 心 位 置 设置 (分 
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别 引 注 其 柱 编号 )。 柱 截面 尺寸 按 构 造 确定 ， 并 按 11G101 图 集 标准 构造 详 图 施工 ; 芯 柱 定位 随 框架 柱 ， 
不 需要 注 写 其 与 轴线 的 几何 关系 。 

4. 柱 纵 筋 注 写 内容 

注 写 柱 纵 筋 。 当 柱 纵 筋 直径 相同 ,各 边 根 数 也 相同 时 ( 包括 矩形 柱 、 圆 柱 和 芯 柱 ), 将 纵 筋 注 写 在 “全 
部 纵 筋 ”一 栏 中 ; 除 此 之 外 ， 柱 纵 筋 分 角 筋 、 截 而 b 边 中 部 筋 和 边 中 部 筋 三 项 分 别 注 写 ( 对 于 采用 
对 称 配 筋 的 矩形 截面 柱 ， 可 仅 注 写 一 侧 中 部 筋 ， 对 称 边 省 略 不 注 )。 

S.B k it 5 1 

(1) НЕЕ, ORME. HSE. 

(2) 当 为 抗震 设计 时 ,用 斜 线 “/ ”区 分 柱 端 夭 筋 加 密 区 与 柱 身 非 加密 区 长 度 范围 内 第 筋 的 不 同 间距 。 
施工 人 员 需 根据 标准 构造 详 图 的 规定 ， Ca 为 加 密 区 长 度 。 当 框架 节 





КАНО A НИН И ЛУНИН, УТЕ} КУ ЕВА ДЕК y Er t 

【案例 解析 2-1] N 

Ф10@100/200, À & š; 9 HPB300 级 钢筋 ， 直 径 为 atne 非 加 密 区 间距 为 
200( 图 2.6), 

Ф10@100/200(Ф12@100), ЖЕВФЊУ A H. B300 КЖ, ИЯ 10, ЖЕНЯ 100, ЗЕ 
加 密 区 间距 为 200。 框 架 节点 核 蔷 区 匈 筋 为 HPB300 494%. 4159 12, МЕХ 100( A 2.7), 


























点 核 世 区 直径 为 912， 
~ у; Х [їйї 100 
Хх 1 Ф12@100 
x ез ИИҮҮ 
Е ә10а200 
ж-А 
x< 节点 核 芷 区 直径 为 b12， 
> 间距 为 100 


Sa 





加 密 区 间距 为 100 100 

$10@100 

KUK W 
° 

非 加 密 区 间距 为 200 10@200 


10200 НЕ 
节点 核 芯 区 直径 为 12， 
间距 为 100 
加 密 区 间 中 为 100 5124100 
7100100 非 加 窗 区 间距 为 200 
非 加 密 区 间距 为 200 
$10@200 
加 密 区 间距 为 100 


910@100 


图 2.6 框架 柱 舌 筋 加 密 与 非 加 密 范围 图 2.7 框架 柱 节点 核 芯 区 短 筋 


当 落 筋 沿 柱 全 高 为 一 种 间距 时 ， 则 不 使 用 “/” 线 。 
【案例 解析 2-2] 
$10@100, nj А Ж $ HPB300 级 钢筋 ， 直 径 为 0， 间距 为 100( 图 2.8)。 


柱 平 法 识 图 规则 





【案例 解析 2-3】 

#1 ЖЛ ЗЕ, ХАВИ “1”, 

1Ф10@100, ЖЖ 9 8 05, ВЯ» HPB300 级 钢筋 ， 直 径 为 10， 加 密 区 间距 为 100， 非 加 
密 区 间距 为 200( 图 2.9)。 







код 
加 密 区 间距 为 100 
L$10@100 





间距 为 100 全 高 加 密 
120100 


定位 钢筋 





AN ТО 
К едит 200 


间距 为 100 全 高 加 密 





螺旋 义 筋 
加 密 区 间 趾 为 100 
L910@100 





у 


"а ны ЊУ 图 2.9 螺旋 夭 筋 三 维 示意 


знак | sa 


+ EHD ORAK: 连接 纵向 钢筋 形成 钢筋 骨架 ; 作为 纵 筋 的 支点 ， 减 少 纵向 钢筋 的 纵向 
ЂЕ, 承受 柱 的 剪 力 ， 使 柱 截面 核心 内 的 混凝土 受到 横向 约束 而 提高 承载 能 力 ， 因 
此 拖 筋 的 间距 不 宜 过 大 。 

+ ”在 应 力 复杂 和 应 力 集中 的 部 位 ( 如 柱 和 其 他 构件 连接 处 ) 及 配 筋 构 造 上 的 薄弱 处 (如 纵向 
钢筋 接头 处 ) ， 获 筋 需 要 加 密 。 


6. SHA n ¿z 5 Ñ 3: 

对 除 芯 柱 之 外 的 所 有 柱 截面 进 行 编号 ， 从 相同 编号 的 柱 中 选择 一 个 截面 ， 按 另 一 种 比例 原 位 放大 
绘制 柱 截面 配 筋 图 ， 并 在 各 配 筋 图 上 继 其 编号 后 再 注 写 截面 尺寸 pxh 角 筋 或 全 部 纵 筋 ( 当 纵 筋 采用 一 
种 直径 且 能 够 图 示 清楚 时 )、 短 筋 的 具体 数值 ， 以 及 在 柱 截面 配 筋 图 上 标注 柱 截面 与 轴线 关系 证 、 心 、 
қ, h 的 具体 数值 。 


本 案例 通过 解析 框架 柱 К21 在 边 柱 、 中 柱 、 角 柱 的 布置 情况 下 的 钢筋 三 维 示意 图 来 学 习 柱 平 法 
识 图 规则 及 柱 钢 筋 构 造 。 
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柱 平 法 识 图 规则 
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案例 中 ， KZ1 中 柱 三 维 钢筋 示意 
ве каце ЕНШ ара ВОЗ 
= св 构图 集 》 (第 二 版 ) 柱 子 变 截面 构造 

平面 图 当 KZ1 为 中 柱 时 其 钢筋 构 
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知识 链接 


柱 截 面 的 选择 
选择 柱 的 截面 形式 主要 是 根据 工程 性 质 和 使 用 要 求 来 确定 ， 另 外 也 要 便于 施工 和 制造 、 节 约 
模板 和 保证 结构 的 刚性 。 方 形 柱 和 矩形 柱 的 截面 模板 最 省 ， 制 作 简便 ， 使 用 广泛 。 方 形 适用 于 接 
和 近 中 心 受 压 柱 的 情况 ; ЗЕТА БЕЕН ЕОНИ А. FET НОЋ НК, 为 了 减轻 自重 、 
节约 混凝土 ， 同 时 满足 强度 和 刚度 要 求 ， 常 采用 薄 壁 工 形 截面 的 预制 柱 。 当 厂房 的 吊车 吨位 较 大 
根据 吊车 定位 尺寸 ， 需 要 加 大 柱 截 面 高 度 时 ， 为 了 节约 和 有 效 利 用 材料 ， 可 采用 空腹 格 构 式 的 双 
肢 杜 。 双 肢 柱 可 以 是 现 浇 的 或 预制 的 ， 腹 杆 可 做 成 针 的 或 水 平 的 。 


_ г 








@ 本 章 小 结 D 


在 本 章 柱 于 法 的 学 习 中 ， 认 识 了 柱 构 件 在 建筑 中 的 力学 性 能 与 受 力 特 点 ， 掌 握 了 柱 平 法 识 图 
规则 及 构造 详 图 。 


€ уш ) 
选择 题 ) 
1. нро — на ИЕ НА ( e 
А. 50тт В. 100mm С. 30950980) D. бањи) 
2. 抗震 中 柱 顶 层 节点 构造 ， 能 直 锚 时 ， 直 锚 长 度 为 \(” ) 。 
А. 12d | NB, Le СОНЯ D. =. Le 


3. НАДЕ ( ) 。 

А. Aib TRIERA T ЗЕ ТА Ие EH,/6 B. 底层 刚性 地 面向 上 500mm 

С. 无 地 下 室 框 架 结 构 基础 顶 面 嵌 固 部 位 向 上 人 /3 D. 搭 接 范围 
4. 某 框架 三 层 柱 截面 尺寸 为 300mm x 600mm ， 柱 净 高 为 3.6m， 该 柱 在 楼 面 处 的 千 筋 加 密 区 高 度 
应 为 ( ), 

A. 400mm B. 500mm C. 600mm D. 700mm 
5. 上层 柱 和 下 层 柱 纵向 钢筋 根 数 相同 ， 当 上 层 柱 配置 的 钢筋 直径 比 下 层 柱 钢筋 直径 粗 时 ， 柱 的 
纵 筋 措 接 区 域 应 在 ( ). 

А. 上层 柱 В. 柱 和 梁 相交 处 C. 下 层 柱 D. 不 受 限制 
6. 抗震 框架 边 柱 项 部 的 外 侧 钢筋 采用 全 部 锚 入 顶层 梁 板 中 的 连接 方式 时 ， 该 外 侧 钢 筋 自 底部 起 
锚 入 顶层 梁 板 中 的 长 度 应 不 少 于 ( ) 。 

А. L; в.0.4 = С. 1.5 D. 2 
7. 下 列 关 于 柱 平 法 施工 图 制图 规则 论述 中 错误 的 是 ( ). 

A. 柱 平 法 施工 图 是 在 柱 平面 布置 图 上 采用 列表 注 写 方式 或 截面 注 写 方式 

B. 柱 平 法 施工 图 中 应 按 规 定 注 明 各 结构 层 的 楼 面 标高 、 结 构 层 高 及 相应 的 结构 层 号 


нии 





























C . 注 写 各 段 柱 的 起 止 标高 ， 自 柱 根部 往 上 以 变 截面 位 置 为 界 分 段 注 写 ， 截 面 未 变 但 配 筋 改 变 
处 无 须 分 界 
D. 柱 编号 由 类 型 代号 和 序号 组 成 
8. 墙 上 起 柱 时 ， 柱 纵 筋 从 墙 顶 向 下 插入 墙 内 长 度 为 ( ) 。 


А. 1.61: В. 1.50. Oi. Eg D. 0.54, 
9. 梁 上 起 柱 时 ， 柱 纵 筋 从 梁 项 向 下 插入 梁 内 长 度 不 得 小 于 ). 
А. 1.61: 8.154 ©. га О. 0.54, 
10. 当 柱 变 截面 需要 设置 插 筋 时 ， 插 筋 应 该 从 变 截面 处 节点 项 向 下 插入 的 长 度 为 ( ) 。 
А. 1.61; 8.1.51, Со D, 0.54, 
СРЕО 
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(2) 截面 注 写 方式 识 图 规则 
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剪 力 墙 是 指 房屋 或 构筑 物 中 主要 承受 风 荷 载 或 地 震 作用 引起 的 水 平 荷载 的 钢筋 混凝土 墙 体 ， 可 防 
止 结构 受 剪 切 破坏 ， 又 称 抗 风 墙 或 抗震 墙 。 

(1) 前 力 墙 是 建筑 物 的 承重 墙 ， 同 时 也 是 围 护 墙 和 分 隔 墙 ， 因 此 ， 前 力 墙 的 布置 必须 满足 建筑 平 
ТТА ТА Ае в 

(2) 前 力 墙 有 较 强 的 承载 能 力 ， 同 时 也 具有 很 好 的 整体 性 和 空间 作用 ， 因 此 ， 剪 力 墙 作为 抗 侧 力 
构件 常用 于 高 层 建筑 。 

(3) 受 剪 力 墙 间距 的 限制 ， 建 筑 物 的 平面 开间 布置 不 灵活 ， 所 以 用 于 旅馆 、 公 寓 住 宅 等 小 跨度 建 
筑 较 为 适宜 。 

(4) 剪 力 墙 结构 的 楼 盖 结构 一 般 采 用 钢筋 混凝土 平板 ， 可 不 设 梁 ， BATINAR. 


3.1.1 HURA W H Ë 3 8 A 


CD ОЖ нанава оканне, за ін аео, м 
时 又 承担 风力 或 地 震 作用 传 来 的 水 平 荷载 。 剪 力 墙 即 由 此 而 香客 | 抗 闪 规范 定名 为 抗震 墙 )。 
(2) 剪 力 墙 是 建筑 物 的 分 隔 墙 和 围 护 堵 ， 因 此 墙 体 的 布置 必须 同时 满足 建筑 平面 布置 和 结构 布 团 
的 要 求 。 ‚ 
(3) ЗИНА, HRR RES TO NARA EERIE, ЕНЕ ИИН 
的 抗 侧 力 能 力 ， 因 此 ， 可 建造 较 高 的 建筑 物 %、\ 

(4) 前 力 墙 结构 的 优点 是 侧 向 刚度 天 ,> 在 水 平 荷载 作用 下 的 侧 胸 小 ， 其 缺点 是 剪 力 墙 的 间距 有 一 
定 限 制 ， E ET ПП ЖЫК, REB: 
И те 


3.1.2 яляпавнях <É 


АННЫ ЖИЛЕ OM ПЕЛЕ БЛ; ЧЫ ТЕРШИ ГТ 
钢筋 构成 。 其 分 类 如 图 3.1~ 图 3.3 所 示 。 
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3.2.1 列表 注 写 方式 说 明 

剪 力 墙 由 剪 力 墙 墙 柱 、 剪 力 墙 墙 身 、 剪 力 墙 墙 梁 、 剪 力 墙 墙 洞 四 类 构件 构成 。 该 四 类 构件 即 是 指 
前 力 墙 内 部 的 四 种 钢筋 构造 。 列 表 注 写 方式 ， 是 分 别 在 剪 力 墙 墙 柱 表 、 剪 力 墙 墙 身 表 、 剪 力 墙 墙 梁 表 
中 注 写 剪 力 墙 尺寸 、 标 高 、 钢 筋 等 信息 ， 以 此 对 应 剪 力 墙 平面 布置 图 上 的 编号 ， 用 绘制 截面 配 筋 图 并 
注 写 儿 何 尺寸 与 配 筋 具体 数值 的 方式 ， 来 表达 剪 力 墙 的 平 法 施工 图 。 识 图 时 也 应 按照 墙 柱 、 墙 梁 、 
墙 身 、 墙 洞 的 识 图 顺序 过 个 识 图 。 


3.2.2 剪 力 墙 的 分 类 与 编号 


编号 规定 : 将 剪 力 墙 按 剪 力 墙 墙 柱 、 剪 力 墙 墙 身 、 Улан. ЗЛАЯ (ЖЕ, HE, 
ых 墙 洞 ) 四 类 构件 分 别 编号 。 








. J BREA 5 АЯ À ФАНИ 
1) МНЕ 
(1) MEMS, ПРЕМА ЖІНЕ ІЛЕ, ара 3- 1. 
表 3- 了 | 墙 柱 编号 





(2) 约束 边缘 构 笨 久 约 束 边缘 构件 包括 绚 来 边缘 洋 柱 、 约 束 边 缘 端 柱 、 约 束 边缘 田 墙 、 约 束 边 
БӨЛІНДІ 发 图 3 光 。 约 束 边 缘 构 件 即 是 指 将 苦力 墙 墙 柱 部 分 给 筋 伸 入 墙 身 与 前 力 南 堵 身 尾 向 钢筋 
绑扎 ， 同 时 将 前 力 墙 墙 身 水 平分 布 筋 锚固 在 墙 柱 中 ， 如 此 相互 拉 结 从 而 达到 提高 剪 力 
力 | 墙 整 体 稳定 性 ， 提 高 侧 向 刚度 、 抗 震 能 力 ， 减 小 上 部 水 平 位 移 的 作用 。 
сз) 构造 边缘 构件 。 构 造 边缘 构件 包括 构造 边缘 瞳 柱 、 构 造 边 缘 端 柱 、 构 造 边 缘 
ШЫ йз. КЕШЕНШЩ, MED НАЗЛО, КШК ЕЛИ ЭЛ YE 
Вас (13.5). 

(4) 非 边 缘 瞳 柱 ( 3.6). 

(5) 扶 壁 柱 ( 图 3.7)。 

2) 前 力 墙 寺 柱 表 中 表达 的 内 容 

CD HEMT, HERT, MELAN. 
@ 约 束 边缘 构件 需 注 有 阴影 部 分 尺寸 

加 构造 边缘 构件 需 注 有 墙 柱 部 分 截面 尺寸 。 

轿 非 边缘 瞳 柱 及 扶 壁 柱 截面 注 有 几何 尺寸 
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3.4 约束 边缘 构件 
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图 3.5 构造 边缘 构件 


剪 力 墙 平 法 识 图 规则 





(2) 墙 柱 的 起 至 标高 ， 自 墙 柱 根部 往 上 以 变 截 面 你 面 未 变 但 配 筋 改变 处 为 界 分 段 注 写 。 增 


= A S 
83.6 ЗЕЕ 站 je т кен 
柱 根部 标高 一 般 指 基础 项 面 标 高 ( 部 分 框 支 前 Дау паника > 
(3) 注 有 各 段 墙 柱 的 纵向 钢筋 和 夭 筋 心 注 有 值 应 与 在 表 中 绘制 的 截面 配 筋 图 对 应 一 致 。 纵 向 钢筋 
ESAR MERDE SARS ê 同 。 ~ 
EIRENE RIEA IEA, ЭШ (或 


Rub). > % x 


АУ АШ , 74 A 

> ' 

лаға хаталаялана дай кан 约束 边缘 器 墙 中 沿 墙 肢 长 度 尺 二 为， 
Л 1 


2b; диз 


2. YY 3838 АВА АДИ 


1) 剪 力 墙 墙 身 编号 

(1) 墙 身 编号 ， 由 墙 身 代号 、 序 号 以 及 墙 身 所 配置 的 水 平 与 竖 向 分 布 钢筋 的 排 数组 成 ， 其 中 ， 排 
数 注 写 在 括号 内 ， 表 达 形式 为 : QX X(X HE) 

(2) 在 编号 中 ， 若 墙 柱 的 截面 尺寸 与 配 筋 均 相同 ， 仅 截面 与 轴线 的 关系 不 同时 ， 可 为 同一 墙 
柱 号 ; 车 墙 身 的 厚度 尺寸 和 配 筋 均 相同 ， 仪 墙 厚 与 轴线 的 关系 不 同 或 墙 身长 度 不 同时 ， 也 可 为 同 
一 墙 身 号 ， 在 图 中 注 有 与 轴线 的 儿 何 尺寸 关系 。 当 墙 身 所 设置 的 水 平 与 竖 向 分 布 钢筋 的 排 数 为 2 
时 可 不 注 。 

(3) 对 于 分 布 钢筋 网 的 排 数 规定 。 非 抗震 : 当 剪 力 墙 厚度 大 于 160mm 时 ， 应 配置 双 排 ; 当 其 厚 
度 不 大 于 160mm 时 ， 宣 配置 双 排 ; 当 剪 力 墙 厚度 不 大 于 400mm 时 ， 应 配置 双 排 ; 当 剪 力 墙 厚度 大 于 
400mm， 但 不 大 于 700mm 时 ， 宣 配置 三 排 ; 当 剪 力 墙 厚度 大 于 700mm 时 ， 宣 配置 四 排 。 各 排水 平分 
布 钢筋 和 竖 向 分 布 钢筋 的 直径 与 间距 宜 保持 一 致 。 

(4) 当 剪 力 墙 配置 的 分 布 钢筋 多 于 两 排 时 ,， 剪 力 墙 拉 筋 两 端 应 同时 色 住 外 排水 平 纵 筋 和 竖 向 纵 筋 ， 
还 应 与 剪 力 墙 内 排水 平 纵 筋 和 竖 向 纵 筋 绑扎 在 一 起 。 
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2) 前 力 墙 墙 身 表 中 表达 的 内 容 
(1) 增 身 编号 (含水 平 与 竖 向 分 布 钢筋 的 排 数 )。 
(2) 各 段 墙 身 起 止 标 高 ， 自 墙 身 根部 往 上 以 变 截面 位 置 或 截面 未 变 但 配 筋 改变 处 为 界 分 段 注 写 。 


增 身 根部 标高 一 般 指 基础 项 面 标 高 ( 部 分 框 支 剪 力 增 结 构 则 为 框 支 梁 的 项 面 标 高 )。 





(3) 注 写 水 平分 布 钢筋 、 竖 向 分 布 钢筋 和 拉 筋 的 具体 数值 。 注 写 数值 为 一 排水 平分 布 钢筋 和 竖 向 


分 布 钢筋 的 规格 与 间距 ， 具 体 设置 儿 排 已 经 在 增 身 编号 后 面 表达 。 


(4) 拉 筋 应 注 有 布置 方式 “双向 ”或 “梅花 双向 ”[ 见 图 3.8( 图 中 a 为 竖 向 分 布 钢筋 间距 ,5 为 


水 平分 布 钢筋 间距 )]。 


为 负 值 ， 当 无 高 差 时 不 注 。 AX 
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D 前 力 墙 墙 梁 编号 с 
墙 梁 由 墙 梁 类 型 代号 和 序号 组 成 ， 表 达 形式 应 符合 表 3-2 的 规定 KAA 
2) 前 力 墙 梁 表 中 表达 的 内 容 N ` 
(1) 墙 梁 编 号 。 

(2) 墙 梁 所 在 楼 层 号 。 ЈАК 

(3) 墙 梁 项 面 标高 高 差 ， 是 指 相对 于 墙 梁 所 在 结 栓 层 楼 面 标高 的 高 差 值 。 高 于 者 为 正 值 ， 低 于 者 





У WB 








拉 钧 互 成 八字 形 
N 4 








(a) 拉 筋 @343 双 向 (a<200, 5<200) 


拉 钧 互 成 八字 形 











b. bb b b b b b b 





(b) Буда НЕЛИ (а< 150, p<150) 


图 3.8 Ясы о ЖЕНЕ 
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ТТТ РАВНИНА OY 

(5) ЗАМЕЊЕНА НА [ARIN LLOC)X x], Su GEMAR: 注 有 
一 根 暗 撑 的 全 部 纵 筋 ， 并 标注 X2， 表 明 有 两 根 暗 撑 相 互 交 撑 纺 入 的 具体 数值 (图 3.9)。 

(6) 当 和 连 梁 设 有 交叉 斜 入 时 [代号 为 LL(OX)X СА 对 角 斜 入 的 配 筋 值 ， 并 标注 х2, 
TO 及 直径 ,并 标注 ха, 表示 四 个 角 都 设置 ; 
注 有 连 梁 一 侧 折线 筋 配 盘 值 ， 并 标注 х2, ул + (图 3.9)。 

т” үз шшш. X]， 注 有 一 条 对 角 线 上 的 对 角 斜 筋 ， 并 标注 хо, 
表明 对 称 设置 (图 3.9)。 

(8) 堵 染 侧面 纵 筋 的 配置 ， ма жанас 梁 及 边框 梁 的 梁 侧面 纵向 构造 
HANGER, IE FIRST FIRM, Hert KR HEC PERDE EYA Ro ER + 当 
EI, HERT FF EBÎ E A ДК Бы 
q4 3.10 一 图 мал ы 


“ој к | 
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74556000 洞口 连 染 ( 端 部 墙 肢 较 短 ) 








JERE 






墙 身 端 部 连 梁 LL 配 入 构造 三 维 示 意图 
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连 梁 配 筋 构造 
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图 3.11 НЕЕ 
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无 论 采 用 列表 注 写 方式 还 是 截面 注 写 方式 ， 剪 力 墙 上 的 洞口 均 可 在 剪 力 墙 平面 布置 图 上 原 位 表达 。 

1) 洞口 的 具体 表示 方法 

(1) 在 前 力 墙 平面 布置 图 上 绘 有 洞口 示意 ， 并 标注 洞口 中 心 的 平面 定位 尺寸 。 

(2) 在 洞口 中 心 位 置 引 注 :@ 洞 口 编号 ;@ 洞 口 几 何 尺寸 ;@ 洞 口中 心 相 对 标高 ;@ 洞 口 每 边 补 强 钢筋 。 

2) 具体 规定 

@ 洞 口 编号 : 矩形 洞口 为 JDX X(X х 为 序号 )， 圆 形 洞口 为 YDXX(X X 为 序号 )。 

@ 洞 口 几 何 尺寸 : 矩形 洞口 为 洞 宽 X 洞 高 (bX 加 ， 圆 形 洞口 为 洞口 直径 D. 

图 洞口 中 心 相对 标高 : 是 相对 于 结构 层 楼 (地 ) 面 标高 的 洞口 中 心 高 度 。 当 其 高 于 结构 层 楼 而 时 
为 正 值 ， 低 于 结构 层 楼 而 时 为 负 值 。 > 

@ 洞 口 每 边 补 强 钢 筋 ， 分 以 下 儿 种 不 同情 况 。 ‚К 

а. МАН НЫЕ. ПИАТ 800mm 时 ， тулы 边 补 强 钢筋 的 具体 数值 (如 果 按 
标准 构造 详 图 设置 补 强 钢筋 时 可 不 注 )。 当 洞 宽 、 洞 高 方向 致 时 ， 应 分 别 注 有 洞 宽 方向 、 
洞 高 方向 补 强 钢筋 ， 以 “/” 分 隔 。 АХ 








【案例 解析 3-1] „$: 

Јр2 400 x< 300+3.100 3914. E 400mm， 洞 高 300mm， 洞 口中 心 距 本 结构 
层 楼 面 3100mm ， а 

【案例 解析 3-2] 


JD3 400 x 300+3.100: 表示 су 洞 宽 400mm， ا‎ 洞口 中 心 距 本 结构 层 楼 面 


3100mm, жо 410 ВЕНЕ É (83.16). AUA 
ХМ. 


BW 
918/3914: 表示 4 号 Mpa, 洞 宽 800mm、 洞 高 300mm， 洞 口中 心 距 
1648046 ЯЗЬ їй A BB озата). 

AS 













【案例 解析 3-3】 
JD4 800x 300+3.100- 
ЖАНА Ë 83100mm, 











图 3.15 ла она 83.16 први ита 
于 800 时 补 强 钢筋 构造 1 大 于 800 时 补 强 钢筋 构造 2 
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图 3.17 amerang N е тыман з 

b. ME ЕИ DIN ЯЕ О 8-35 Вой» ӨСІМІН ЈЕ ЗЕК ИЛЫШ, JIE 0 

ПИО E Fp 49016 360098 ЕЭ ЖЕЛИШ. FUR: 当 为 圆 形 洞口 时 尚 需 注 骨 环 向 加 强 钢筋 的 具体 数值 ; 
当 洞口 上 下 边 为 剪 力 墙 连 梁 时 ， 此 项 免 湄 : Баеттин евин, 也 不 在 此 项 表达 。 

【案例 解析 3-41 

JD5 1800 х 2100+1.800 68207 é8@150; 表示 5 sky Жо, iñ K 1800mm, 36 № 900mm, 
洞口 中 心 距 本 结构 层 楼 面 Ts00mm, чактан њи» 6%20, ЖЖ» $8@150, 
如 图 3.18 所 示 。 

【实例 解析 3-5] ` 

YD5 100051. ғ” 6%20 9840150 2916: ж 5 号 圆 形 洞 口 ， 直 径 1000mm， 洞 口中 心 距 本 
结构 层 楼 面 1800fnin， 洞 口上 下 设 补 强 瞳 梁 ， 每 边 瞳 梁 纵 筋 为 6 由 20， 攻 筋 为 b8@150， 环 向 加 强 钢筋 
216, 38 3.19 所 示 。 


Фва 150 
Бе 3 1 





#1318 при и 800 时 补 强 钢筋 构造 4 
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B J БФ KAR ИМ 





УК 


封口 做 法 





3.19 ЛИ ВИА 800 时 补 强 钢 i 
с. 当 圆 形 洞口 设置 在 连 梁 中 部 1/3 范围 СНАЗИ. K 高 ) 时 ， 需 注 写 在 圆 洞 上 下 
水 平 设置 的 每 边 补 强 纵 筋 与 德 筋 。 У Е 
4. 当 圆 形 洞口 设置 在 墙 身 或 暗 梁 、 边 框 梁 位 置 ， 1 
上 下 左右 每 边 布置 的 补 强 纵 筋 的 具体 数值 。 
е. 当 圆 形 洞口 直径 大 于 300mm， 但 不 大 上 对 ， 其 加 强 钢筋 在 标准 构造 详 图 中 是 按照 圆 外 
切 正六 边 形 的 边 长 方向 布置 。 


不 大 于 300mm 时 ， 此 项 注 写 为 洞口 





` т 
Z 2% 
ТЕБИ Ж- Ж 
$16150, & ЖЖ БЕ: = 00 级 钢筋 ， 直 径 为 10mm， 间 距 为 150mm， 
如 图 3.20 所 示 A 
xO 个 
1 





816@150 


图 3.20 前 力 墙 的 连 粱 腰部 抗 扭 钢筋 三 维 示意 


剪 力 墙 钢筋 是 由 墙 柱 、 墙 梁 、 墙 身 、 墙 洞 几 类 钢筋 组 成 。 看 图 时 对 照 平面 图 和 三 维 图 结合 《建筑 
三 维 平 法 结构 图 集 》( 第 二 版 )， 按 照 墙 柱 、 墙 染 、 墙 身 、 墙 洞 的 顺序 逐个 阅读 。 
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鸡 力 墙 平 法 结构 施工 图 局 部 平面 图 
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结构 层 楼 面 标高 
结 构 层 高 
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Зула НИ 
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YBZ EAA PEMA. 
墙 身 与 前 力 墙 身 竖 向 钢筋 拉 结 








同时 剪 力 墙 身 将 自身 的 水 
锚固 在 YBZ 中 。 这 样 的 提高 了 墙 柱 
YBZ 对 剪 力 墙 身 Q 的 约束 能 
增强 了 剪 力 墙 的 整体 性 侧记 





和 抗震 能 力 。 














剪 力 墙 平 法 识 图 规则 











3.5.1 地 下 室外 墙 表示 方法 说 明 

本 节 地 下 室外 墙 仅 适用 于 起 挡 土 作用 的 地 下 室外 围 护 墙 。 地 下 室外 墙 中 墙 柱 、 连 梁 及 洞口 等 的 表 
示 方 法 同 地 上 剪 力 墙 。 
3.5.2 地 下 室外 墙 编号 的 表示 方法 

地 下 室外 墙 编号 ， 由 墙 身 代号 、 序 号 组 成 ， 表 达 为 : DWQX X. 


3.5.3 地 下 室外 墙 的 注 写 内 容 


地 下 室外 墙 平面 注 写 方式 ， 包 括 集中 标注 墙 体 编号 、 厚 度 、 人 贯通 筋 * 拉 筋 等 和 原 位 标注 附加 非 贯 
通 筋 等 两 部 分 内 容 。 当 仪 设置 贯通 筋 而 未 设置 附加 非 贯通 筋 时 ， a 标注 。 


3.5.4 地 下 室外 墙 标注 规定 


地 下 室外 墙 的 集中 标注 ， 规 定 如 下 : N 

(1) 注 写 地 下 室外 墙 编号 ， 包 括 代号 、 ЗУ ЖИ (ЕШ хх ~ Xx 轴 )。 

(2) 注 写 地 下 室外 墙 厚度 d,=X X X。 K 

EET EE зам м. И 
Ф зв Erp х} 

4 алей. 其 中 ， ha 外 侧 坚 向 贯通 筋 以 V 

打头 注 写 

• AIS RADAR, +, neran mks, 内 侧 坚 向 贯通 筋 以 V 

k ۷ 


hk. вата МОБ, У “за” ж HMA” 











СЕНА 3-7] 

DWQ2( O~ ©) b,=300 ; 

OS:H#18@200 V:#20@200 ; 

IS:H#16@200 У:Ф180200 ; 

196004000400 双向 。 

表示 2 号 外 墙 ， 长 度 范围 为 中 一 @@， 墙 厚 为 300mm ; 外 侧 水 平 贯通 筋 为 91800200, М 
48% 2 $20@200; 内 侧 水 平 贯通 盘 为 5160200, Аі 0 20 3 0 Š 18@200 ; 双向 拉 筋 为 $6， 水 
平 间距 为 400mm， 坚 向 间距 为 400mm， 如 图 3.21 所 示 。 


3.5.5 地 下 室外 墙 的 原 位 标注 

地 下 室外 墙 的 原 位 标注 ， 主 要 表示 在 外 墙 外 侧 配置 的 水 平 非 贯通 筋 或 紧 向 非 贯通 筋 。 

当 配 置 水 平 非 贯通 筋 时 ， 在 地 下 室 墙 体 平面 图 上 原 位 标注 。 在 地 下 室外 墙 外 侧 绘 制 粗 实 线 段 代 表 水 
平 非 贯 通 筋 ， 在 其 上 注 写 钢筋 编号 并 以 H 打头 注 写 钢 筋 强度 等 级 、 直 径 、 分 布 间距 ， 以 及 自 支 座 中 线 向 
两 边 跨 内 的 伸 出 长 度 值 。 当 自 支 座 中 线 向 两 侧 对 称 伸 出 时 ， 可 仅 在 单 侧 标注 跨 内 伸 出 长 度 ， 另 一 侧 不 注 ， 
此 种 情况 下 非 贯 通 筋 总 长 度 为 标注 长 度 的 2 倍 。 边 支 座 处 非 贯通 钢筋 的 伸 出 长 度 值 从 支 座 外 边缘 算 起 。 
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地 下 室外 墙 外 侧 非 贯通 钢筋 原 位 标注 ( 紫 ) 






内 侧 竖 向 筋 贯 通 &18@200 








内 侧 水 平 筋 贯通 由 16@200 


外 侧 水 平 筋 贯通 由 18@201 
外 侧 坚 向 筋 贯通 由 20@200 





拉 盘 tbb6@400@400 双 向 





图 3.21 #ТЕЯМЕНЯЯХЕ V/A 

地 下 室外 墙 外 侧 非 吐 通盘 通常 采用 “ 隔 一 布 一 ” шанада 
应 与 人 通盘 相同 ， 两 者 组 合 后 的 实际 分 布 间 距 为 各 自 标注 间距 的 1/22) 

当 在 地 下 室外 增 外 侧 底部 、 顶 部 、 ЧЕЛНАХ НИЕ ВАЛЫ, Шара ылы E e 
截面 轮廓 图 并 在 其 上 原 位 标注 。 表示 方法 为 在 地 下 室外 描 坚 向 截面 轮 廊 图 外 侧 绘制 粗 实 线段 代表 坚 向 非 
贯通 筋 ， 在 其 上 注 写 钢筋 编号 并 以 V 打头 注 写 钢筋 强度 等 级 、 直 径 、 分 布 间距 ， 以 及 向 上 (下 ) 层 的 伸 
出 长 度 值 ， 并 在 外 增 坚 向 截面 图 名 下 注 明 分 布 范围 ( 准 久 一 x x 轴 )。 


>. NS 
O ва w o° 


* 向 层 内 的 伸 出 长 度 值 注 写 方式 。》 

• ЊЕ ЗА ARAE i BFT E: 6 1 Ж КЛАНА и а Ie, 地 下 室外 墙 顶部 非 
贯通 钢筋 向 层 内 的 伸 出 长 度 值 从 板 底 面 算 起 。 ДААД h KA 
值 从 板 中 间 算 起 ; 路 士 下 两 侧 伸 出 长 度 值 相同 时 可 仅 注 写 一 侧 。 

$ 地 下 室外 墙 外 侧 水 平 、 坚 向 非 叶 通 筋 配置 相同 渚 ， 可 仅 选 择 一 处 注 写 ， 其 他 可 仅 注 写 编号 。 

• ар ыыы 


> 








ху 


"а 
1 


3038484620 Ë а 7 7) hfe КЗ] ЭА, FY А TF 
ДЬЕ, ЊЕ, ЖЖЖ £ p. пиона, BARRE 
шасы МЕХ, БАЗЕ ДНА AMOR SAR ЛА, IAN 23853 Ж 
Е BAHAA, ЗА, ARN ЛА—ААЛ АЛОЕ, DEHE PAAP, 
dB HE ны, KA RRM A IIHR RR, É E A LA ЛЕ АМК, 
ДАЛАЛЫ DRE, ЗТЯ ХРА 
前 力 墙根 据 受 力 特点 可 以 分 为 承重 墙 和 剪 力 墙 ， 前 者 以 承受 坚 向 荷载 为 主 ， 如 面体 墙 ;后 者 以 承 
受 水 平 荷载 为 主 。 在 抗震 设防 区 ， 水平 荷 载 主要 由 水 平地 宕 作用 产生 ， 因 此 前 力 墙 有 时 也 称 为 抗震 墙 。 
ЗЛА HHT A DA MARREN 098, MWAI А, MARIA LJ D46845 MK 
БРЕСТА РЕТКИ 
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3.5.6 地 下 室外 墙 识 图 案例 
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剪 力 墙 平 法 识 图 规则 








к ы 








(жел) 


在 本 章 的 剪 力 墙 平 法 识 图 学 习 中 ， 我 们 了 解 剪 力 墙 在 建筑 结构 中 的 受 力 特 点 和 作用 ， 以 及 前 
力 墙 平 法 施工 图 的 识 图 规则 和 标准 钢筋 构造 详 图 。 读 图 时 一 定 要 先 看 懂 标 准 构造 详 图 和 三 维 示意 
图 ， 最 后 才能 进入 剪 力 墙 平 法 案例 识 图 。 

















жан № 5 N 
1. 剪 力 墙 水 平分 部 筋 在 端 部 为 暗 柱 时 ， 伸 至 柱 端 后 弯 折 SAKEA ( ). 
A.10d B.10cm оза” D.15cm 
2. 剪 力 墙 中 水 平分 布 筋 在 距离 基础 梁 或 板 顶 面 惧 上 多 大 距离 时 ， 开 始 布置 第 一 道 ? ( ) 
A.50mm B. ЖҰ Б /2 — С.100тт D.150mm 
3. ИЯ. 第 一 批 接头 的 位 置 距 基础 顶 面 应 大 于 或 
等 于 ( ). SEK < 
A.0 8B.500mmy 5” C. 15d, A> D.150mm 
4. DARRAREN., AYIA FEL Әле, (1) 
A.15d В.104- 5, Si 0. 250mm 
5. НИГЕРИЯ Le ВЖЕ. ۵ 
А.500тт Ny `] òB, 600mm С: ЗА D.800mm 
6. 墙 身 第 一 А N 0. is 
А. 50mm В. 100mm 
C. 墙 身 水 平分 布 筋 间 距 D. 墙 身 水 平分 布 筋 间距 /2 


7. 地 下 室外 墙 外 侧 非 贯通 筋 通常 采用 ” 隔 一 布 一 ”的 方式 与 集中 标注 的 贯通 筋 间隔 布置 ， 其 标 
注 间 距 应 与 贯通 筋 相同 ， 两 者 组 合 后 的 实际 分 布 间距 为 各 自 标注 间距 的 ( ). 
А.1/2 B.1 È C.2 45 D.1⁄4 
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在 房屋 建筑 结构 中 ， 截 而 尺寸 的 高 与 宽 均 较 小 而 长 度 尺寸 相对 较 大 的 构件 称 为 梁 。 梁 主要 承受 梁 
ЕЈ Ж 属于 以 受 弯 为 主 的 构件 ， 跨 度 较 大 或 荷载 较 大 的 梁 ， 还 承受 较 大 的 剪 力 (主要 发 生 
在 近 梁 支 座 附近 的 集中 荷载 )。 梁 通常 是 水 平 搁置 ， 有 时 为 满足 使 用 要 求 也 有 倾斜 搁置 的 。 梁 在 房屋 
建筑 中 的 用 途 极其 广泛 ， 如 楼 益 、 屋 盖 中 的 主 梁 、 次 梁 、 吊 车 梁 、 基 础 梁 等 。 


411 钢 航 混凝土 梁 的 受 力 特 点 
在 房屋 建筑 中 ， 受 弯 构 件 是 指 截面 上 通常 有 弯 矩 和 前 力作 用 的 构件 ， 梁 和 板 为 典型 的 受 弯 构 件 。 
在 破坏 荷载 作用 下 ， 构 件 可 能 在 弯 矩 较 大 处 沿 着 与 梁 的 轴线 垂直 的 截面 ( 正 截面 ) 发 生 破 坏 ， 也 可 能 
在 支 座 附 近 沿 着 与 梁 的 轴线 倾斜 的 截面 〈 斜 截面 ) 发 生 破坏 。 О ДА 
. 梁 的 正 截面 破坏 < 
ЛАГЕРІ 
随 着 纵向 受 拉 钢 筋 配 筋 率 2 的 不 同 ， ЗЕЕ ОЗНА АУ. 超 筋 、 少 筋 三 种 不 同形 式 的 
破坏 。 适 筋 破坏 为 塑性 破坏 。 适 篇 染 钢筋 和 混凝土 均 能 充分 利用 ， 既 安全 又 经 济 ， 是 受 窜 构 件 正 鹤 面 
承载 力 极限 状态 验算 的 依据 。 ШИШЕ Р НЕКЕДЕН, 既 不 安全 又 不 经 济 。 为 避免 工程 中 
ШШШ 2133 ЗЕНОН КАНОН, 
2. жо ая Б 
一 般 情况 下 ， 受 弯 构 件 既 受 гара 5208), сар > јајна ЕДТ ЛЕДЕ! 
缝 。 影 响 斜 截面 破坏 形式 的 因素 很 多 ， 如 截面 尺寸 、 上 度 等 级 、 荷 载 形式 、 义 筋 和 弯 起 钢筋 的 
含量 等 ， ишин каа. 4 Á 


4.1.2 ИЙИЛТЕНЕНЕЯ N< 

梁 中 一 СЕЛАХ. 纵向 受 力 钢筋 ， 籍 筋 、 灾 起 钢筋 、 架 立 钢筋 、 纵 向 构造 钢筋 。 

(1) 纵向 受 力 钢 筋 布置 在 梁 的 受 拉 区 ， 承 受 由 于 弯 矩 作用 而 产生 的 拉力 ， 常 用 HPB300、 
HRB335、HRB400 级 钢筋 。 有 时 在 构件 受 压 区 也 配置 纵向 受 力 钢 筋 ， 与 混凝土 共同 承受 压力 。 纵 向 
钢筋 的 数量 一 般 不 少 于 两 根 ; 当 梁 宽 小 于 100mm 时 ， 可 为 一 根 。 纵 向 受 力 钢筋 应 沿 梁 宽 均匀 分 布 
尽量 布置 排 成 一 排 ; 当 钢 筋 根 数 较 多 时 ， 一 排 排 不 下 ， 可 排 成 两 排 。 在 正常 情况 下 ， 当 混凝土 强度 等 
级 小 于 或 等 于 C20 时 ， 纵 向 钢筋 混凝土 保护 层 厚度 为 3omm。 当 混凝土 强度 等 级 大 于 或 等 于 C25 时 ， 
保护 层 厚度 为 25mm， 且 不 小 于 钢筋 直径 do 

(2) 绑 筋 主要 是 承担 前 力 ， 在 结构 上 还 能 固定 受 力 钢筋 的 位 置 ， 以 使 绑 扎 成 钢筋 骨架 。 丝 筋 常 
采用 HPB300 钢筋 ， 其 数量 (直径 和 间距 ) 由 计算 确定 。 对 高 度 大 于 300mm 的 梁 ， 也 应 沿 梁 全 长 按 
照 构 造 均 匀 设 置 ， 短 筋 的 直径 根据 梁 高 确定 。 当 梁 高 小 于 800mm 时 ， 直 径 不 小 于 6mm ; 当 梁 高 大 于 
800mm 时 ， 直 径 不 小 于 gmm ; 梁 中 配 筋 有 计算 需要 的 纵向 受 力 钢筋 时 ， 短 筋 直径 尚 应 不 小 于 dAd 为 
纵向 受 压 钢筋 的 最 大 直径 )， 丝 筋 的 最 大 间距 不 得 超过 规范 的 有 关 规定 。 

义 筋 的 肢 数 有 单 肢 、 双 肢 和 四 上 肢 等 。 当 梁 宽 b < 120mm 时 , 采用 单 肢 箱 ; 当 120mm < b < 350mm 
HY, RMU: 24 b > 350mm 时 , 采用 四 肢 颖 。 为 了 固定 藉 筋 ,以 使 与 纵向 受 力 钢筋 形成 钢筋 骨架 
当 一 排 内 纵向 钢筋 多 于 5 根 ， 或 受 压 钢筋 多 于 3 МИМ, ІК ЖЕЛІЛІ. 

(3) 弯 起 钢筋 由 纵向 受 拉 钢 筋 这 起 而 成 ， 有 时 也 专门 设置 这 起 钢筋 在 跨 中 附近 和 纵向 受 拉 钢筋 一 
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样 可 以 承担 正 弯 矩 ， 在 支 座 附 近 弯 起 后 ， 其 弯 起 段 可 以 承受 弯 矩 和 前 力 共同 产生 的 主 拉 应 力 ， 弯 起 后 
的 水 平 段 有 时 还 可 以 承受 支 座 处 的 负 索 矩 ， 弯 起 钢筋 与 粱 轴线 的 夹 角 CHO fg) 一 般 是 45° ; 4% 
Ë h > 800mm 时 ， 弯 起 角 为 60°。 

(4) 架 立 钢筋 设置 在 梁 的 受 压 区 并 平行 纵向 受 力 钢筋 , 承担 因 混 凝 土 收 缩 和 温度 变化 产生 的 应 力 。 
如 有 受 压 纵 筋 时 ， 受 压 纵 筋 可 兼作 架 立 钢筋 并 应 伸 至 梁 的 支 座 。 

(5) 纵向 构造 钢筋 当 梁 较 高 Ch, > 450mm) 时 ， 为 防止 混凝土 收缩 和 温度 变形 而 产生 紧 向 裂缝 ， 
同时 加 强 钢筋 骨架 的 刚度 ， 在 梁 的 两 侧 沿 梁 高 每 隔 200mm 处 各 设 一 根 直径 不 小 于 10mm 的 腰 筋 ， 两 
REMZ ААН Ф6 或 ФВ 的 拉 筋 联系 ， 拉 筋 间 距 一 般 为 贸 筋 的 2 倍 。 


(1) Ч 式 表达 。 
注 写 

















(2) 在 施工 中 采用 平面 注 写 方式 时 ， 应 结合 集中 标注 和 原 


4.3.1 平面 注 写 方式 Ж 

平面 注 写 方式 ， 是 在 梁平 面 布置 ND 一 根 梁 ， 在 其 上 注 写 截 面 尺 十 
НИЕ RAER TAAA 
ыл ыды 注 ， 集 中 标注 表达 паа 位 标注 表达 特殊 数值 。 当 集中 标 
注 中 的 某 项 数值 不 适用 таан. "У БИК. ЖТ, 原 位 标注 取 值 优先 (图 4.1、 


表 4-1)。 > 
2А R- ха 
јр ЖА 
с м). А а 
| H 
|| H Ырысы ыер" е Т 
3 
2816771 
|| *8@100()! 

















T 原 位 
| 标注 
i 2825+ 
[ава гы 





I y Н і и-и 
ИТР 








|| |g ®801000) 


41 梁平 面 施工 图 平 法 注 写 方式 三 维 钢筋 示意 图 


注 : 4 个 梁 截 面 是 采用 传统 表示 方法 绘制 的 ， 用 于 对 比 按 平 面 注 写 方式 表达 的 同样 内 容 。 实 际 采用 平面 注 写 方式 
表达 时 ， 不 需 绘制 梁 截 面 配 筋 图 和 图 4. 1 中 的 相应 截面 号 。 53 
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表 4-1 梁平 面 施工 图 平 法 注 写 方式 钢筋 排 布 图 








加 上 部 第 一 排 通 长 筋 2 和 25 
1 号 筋 长 度 较 长 通常 需要 连接 其 相关 连接 规范 见 《建筑 三 维 平 法 结构 图 集 》 


(ЕВЕ — ВЕЗЕ ШИ 12925 ФЕЯ ЕН HEE 72184082825 








6) RF FJ № 62010 O FE AFF i їй 62010 E ша № 62010 





O E FJ iê î 62810 OF її Fı iû 1) 62910 ПЖ іш F4 38 % 62910 








[ 回 底 部 第 二 排 纵 向 受 力 钢 筋 ( 蓝 )2@25 








BT Бл BEX A i 91) E 
$ 80200 (2) $88200 (2) 988200(2) % ве200 (2) %86200(2) _ $80200 (2) 


4.3.2 梁平 法 构件 标注 编号 


梁 编 号 由 梁 类 型 代号 、 序 号 、 ПРВЕ ТАЊА ЛА, 漠 应 符合 表 4-2 的 规定 。 
表 4-2 R а уву 











+ (XXA) 为 一 庙 有 是 挑 ， (Xx XB) AHR ERM, ЖАНА, 


梁 编号 构件 的 定义 叙述 。 

(1) 楼 层 框 架 梁 (KL)。 是 各 楼 面 的 承重 梁 与 框架 柱 组 合成 的 框架 ， 框 架空 间 共同 受 力 ( 图 4.2)。 

(2) 屋面 框架 梁 (WKL)。 是 框架 结构 屋面 最 高 处 的 框架 梁 ( 图 4.2)。 

(з) 非 框 架 梁 (L)。 在 框架 结构 中 ， 框 架 梁 之 间 设 置 的 将 楼 板 的 重量 传递 给 框架 梁 的 其 他 梁 
(图 4.2)。 
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屋面 框架 梁 (WKL) 


HERO 





жао) 


楼 层 框架 加 (KL) 


K 


у 
У. 
图 4.2 楼 层 框架 梁 ， 屋 面 м же. ВНЕ 
(4) ВН (хі). пе saa nia нй 另 一 端 伸 出 挑 出 支撑 物 的 梁 。 其 结构 上 部 产 
EBADI, БАНИ, FAE 部 (图 4.2)。 


У, 5 
` RE 
ұс «ЖЕ N 
XL 

5 ¥ 转换 柱 Wa ила пон“ 


VA \ 


ЕТІЛЕ \ шхж | 
HERAM \ 转换 柱 

жей \ / 
相连 接 у 





N 





Z N 框 支 梁 详 图 Z 


下 部 巨型 
框架 结构 


图 4.3 #5 
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(5) 框 支 染 (KZL)。 因 为 建筑 功能 要 求 ， 下 部 大 空间 ， 上 部 部 分 坚 向 构件 不 能 直接 连续 货 通 落地 ， 
而 通过 水 平 转换 结构 与 下 部 坚 向 构件 连接 。 当 布置 的 转换 梁 支 撑 上 部 的 前 力 增 时 ， 转 换 梁 叫 框 支 染 ， 
支撑 框 支 梁 的 柱 叫 框 支柱 ( 图 4.3). 

(6) 井 字 梁 JZL)。 井 字 染 就 是 不 分 主 次 梁 ， 高 度 相当 的 梁 ， 同 位 相交 ， 呈 井 字形 。 这 种 梁 一 般 
于 正方 形 楼 板 或 者 长 宽 比 小 于 1.5 的 矩形 楼 板 ， 大 厅 比 较 多 见 ， 梁 间距 3m 左右 ， 由 同一 平面 内 相 
互 正 交 或 斜 交 的 梁 所 组 成 的 结构 构件 ， 又 称 交叉 梁 或 格 形 梁 ( 图 4.4)。 









































У шал ята X X 
(7) ВИЕЙ KBIJ。 征 指 当 梁 宽 大 于 梁 高 时 的 框架 滩 ， 勾 称 为 楼 层 框架 宽 启 滩 ( 或 称 宽 扁 
НЕ ЖӨНІНЕ), MAAS 所 东 。 ANA 








ЗВАН жер крсни 


| / 


кян 框架 宽 局 梁 








о я 4 " 


w x < 





图 4.5 楼层 框 架 宽 扁 梁 局 部 三 维 示意 


56 











(8) 托 柱 转换 梁 (TZL)( 图 4.6)。 


在 抗震 地 区 不 允许 设计 纯粹 的 框 支 剪 力 墙 结构 建筑 。 本 示意 图 假设 为 非 抗 震 地 区 设计 。 





ЈА ха. 
2 ۵ 图 4 oN 
ІІІ аманы = 

【案例 解析 2 

KLISA) АРА 7 HERR, SIF, ЖИВИ, НАЯ, 
LIB) 表示 第 9 FHERR, 7, BARNER, HE 4.7 所 示 。 


KL7(5A) 表 示 第 7 号 框架 梁 ， 
TEH 


SFE, — Ит КІ.7(5А) 









L9(7B) 表 示 第 9 号 
非 框架 闪 ， 
端 有 基 挑 


图 4.7 框架 梁 与 非 框 架 梁 的 跨 数 三 维 示意 
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4.33 REH Ri m ë 
1. 梁 编 号 
梁 编号 ， 见 表 4-2。 
2. 梁 集 中 标注 截面 注 写 
梁 截 面 尺寸 ， 该 项 为 必 注 值 。 
四 当 为 等 截面 梁 时 ， 用 bxh 表示 ; 
回 当 为 竖 向 加 腋 梁 时 ， 用 bxh Ye xc, RR, HP с WAK, с, 为 腋 高 (图 4.8): 
图 当 为 水 平 加 腋 梁 时 ， 一 侧 加 腋 时 用 bxh РҮсүхс, 表示， 其 中 с ЛЖ, с, АЖ, НИХ 
应 在 平面 图 中 绘制 (图 49): 
@@ 当 有 巷 挑 梁 且 根部 和 端 部 的 高 度 不 同时 ， meamna LL 即 为 bxh /h, 
(#1410), 


Г] Т” Ү500х250 Г] 


ри: а | | 
еї + ~ | 
R’ а | 
1. 1500) в® ‚1 












A ae 
位 























图 4.9 水 平 加 腋 截面 注 写 示意 


| а їй: 300х700/500 一 
= | š _ тй 
| š я 商 应 为 700 


4410 悬 挑 梁 趟 等 高 截面 注 写 示意 




















3. 梁 集中 标注 狂 筋 注 写 内 容 

梁 夭 筋 ， 包 括 钢筋 级 别 、 直 径 、 加 密 区 与 非 加 密 区 间距 及 肢 数 。 夭 筋 加 密 区 与 非 加 密 区 的 不 同 间 
距 及 肢 数 需 用 斜 线 “/” 分 隔 ; 当 梁 夭 筋 为 同一 种 间距 及 肢 数 时 ， 则 不 需 用 斜 线 ; 当 加 密 区 与 非 加 密 区 
的 夭 筋 肢 数 相同 时 ， 则 将 肢 数 注 写 一 次 ; 短 筋 肢 数 应 写 在 括号 内 ， 加 密 区 范围 见 相 应 抗震 等 级 的 标准 
构造 详 图 。 

【案例 解析 4-2] 

中 10@100/200 (4), F jê î Я HPB300 钢筋 ， 直 径 为 10mm， 加 密 区 间距 为 100mm， 非 加 密 区 
ШЕЯ 200mm, 3) 9 4 (№ 4.11). 
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梁平 法 识 图 规则 
加 密 区 间距 为 100 四 歧义 加 密 区 间距 为 100 四 肢 接 КІ.1(1)300х700 
910@100/200(4) 
6625 с 2%25+(2916) 6925 42 аа 
= 2925+(2916) 6825 4/2— 
— лав _ 
Ami be PIP 200P HEIR х4 
平 法 结构 施工 图 表示 方式 
ІШЕ 


图 4.11 


框架 梁 短 筋 加 密 与 非 加 密 区 及 短 筋 肢 数 三 维 示意 
Ла # K I] 36 0 150mm, HALÊ ( A 4.12), 


é8@100(4150(2), À & fj % HPB300 44%, ВЕ Smm, Ле IEA 100mm, NLA; 4 


КЕ 
ак 
加 密 区 НЕ монаси ШК (ај 2100 РУЉЕ Ж 


Моя 






2 ы 
“6922 4/2 ~ 





КИМА 
КИИ 








УА 













АТТ 
月 非 加 密 区 间距 为 150 两 肢 箱 
2x4 


KL1(1)300x700 
©8@100(4)/150(2) 


2925 
В 
` х4 
Wikis К. ЖО 
“Ж xA ЕТТІ 
„У, 以 一 
ZEST wawwsnasn НИНЕ Я? 
наный. жия. ан 
ЖҮГҮ 


非 抗震 设计 中 的 各 类 梁 采 用 不 同 的 籍 筋 间距 及 
其 分 隔 开 来 。 注 写 时 , 省 注 写 梁 支 座 端 部 的 和 入 (ААН (ИЙЕ 
直径 、 间 上 距 与 肢 数 ])， 在 斜 线 后 注 写 梁 跨 中 部 分 的 夭 筋 间距 及 肢 数 。 
【案例 解析 4-3] 








13 个 四 肢 义 加密 区 间距 为 150 四 肢 闵 


13Ф10@150/200 (4) 81% № 2 НРВЗОО 钢筋 ， 直 径 为 10mm ; 梁 的 两 端 各 有 13 ЛЯ, М 
为 150mm ; 梁 跨 中 部 分 间距 为 200mm， 四 肢 狂 (图 4.13)。 

六 

6%22 4/2 


13 ИСНЕ ЛИ Р [E] 2 150 ЊЕ 
2922+(2916) 


сав 
Fm р ЯН A200 REE 
В ji H 






~ 6822 4/2 





KL1(1)300x700 
13104 150/200(4) 














平 法 结构 施工 图 表示 方式 
图 4.13 


框架 梁 籍 筋 加 密 与 非 加 密 区 及 秆 筋 胶 数 三 维 示 意 3 
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13Ф12@150 (4) /200 (2), + + få Я Я HPB300 钢筋 ， 直 径 为 12mm ; RARER 13 ARKH, 
间距 为 150mm ; 梁 跨 中 部 分 ， 间距 为 200mm, Aii ( A 4.14). 
виа сен 13 个 直径 12 的 HPB300 级 钢筋 

















ш 作 س ا‎ sai 
LL 3 间距 布置 
И = КІ.1(1)300х700 
МЕШІН Л, 13012@15004)у200(2) 
一 à 925 
— 425 (04910 
ишн Эу 20016 Ht E m= 4! 2922 6922 “rJ 
| 4825 
рт 月: “Ң 平 法 结构 施工 图 表示 方式 





рулей 两 肢 外 щй YA 


图 4.14 ее ои 
4. 梁 集中 标注 通 长 筋 注 写 内容 жы 


ж ЕКЕШН sy ЛЕЛЕ OW ЛАГ НАРВА НЕВЕН. 机 械 连接 或 焊接 的 钢筋 )， 

项 为 必 注 值 。 所 注 规格 与 根 数 应 根据 结构 受 力 要 求 及 笨 筋 肢 数 等 构造 要 求 而 定 。 当 同 排 纵 筋 中 既 有 
4. БУШУ “+” ЖШС ВЕНЕ FE SI ИЛИ hi ХЕЛІГЕ ӨЛІГІН, 
RW ЕВЕ ЛП E RSA, URE РЈ АСКОН ОКПО. с ФТ ЖН ЗУЛ, WEGA 
括号 内 。 A 

【案例 解析 4-4] > š 

2622 тал. 2823613 РАМА, ar э» ТҰТ 4012 为 架 立 筋 ( 图 4.15)。 










KL1(1)300x700 


оло 528220 Пела ае ri) 
шы Ë š "U 12) ` Ç yi у: 13%12(22100(6)/200(6) 
й 2925 





(04%10 
2222-(4912) 






6%22 


6925 


平 法 结构 施工 图 表示 方式 
H 2x2 6х2 7 
IKE жне 


图 4.15 аза Бе ние = та 
注 : 夭 筋 肢 数 与 纵向 钢筋 根 数 一 般 情况 下 一 致 
5. 梁 集中 标注 纵 筋 注 写 内 容 
当 梁 的 上 部 纵 筋 和 下 部 纵 筋 为 全 跨 相 同 ， 且 多 数 跨 配 筋 相同 时 ， 此 项 可 加 注 下 部 纵 筋 的 配 筋 值 ， 
用 分 号 “; ”将 上 部 与 下 部 纵 筋 的 配 筋 值 分 隔 开 来 , 少数 跨 不 同 者 , 按 16G101 一 1 第 4.3.1 条 的 规定 处 理 。 
【案例 解析 4-5] 
4$20 ; 4422 表示 梁 的 上 部 配置 4920 985%. 365 T FÉ E 4922 的 通 长 筋 ( 图 4.16). 
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上 部 通 长 筋 4420 KL1(1)300x700 
910@200(2) 
4820:4922 
64910 

4500 





























平 法 结构 施工 图 表示 方式 


图 4.16 框架 梁 上 部 与 下 部 钢筋 三 维 示意 

6. 梁 集 中 标注 构造 钢筋 注 写 内 容 六 

粱 侧面 纵向 构造 钢筋 或 受 所 钢筋 配置， 该 项 为 必 注 值 。 当 梁 腹 板 高 及 ;> 450mm M, AERA 

向 构造 钢筋 ， 所 注 规格 与 根 数 应 符合 规范 规定 。 此 项 注 写 值 以 大 写字 称 G 打头 ， 接 续 注 写 设置 在 时 机 
个 侧面 的 总 配 筋 值 ， 昌 对称 配置 。 р `" 

当 梁 侧面 需 配 置 受 所 纵向 钢筋 时 ， жеш 买 ， 接 续 注 写 配置 在 梁 两 个 侧面 的 总 








配 筋 值 , 且 对 称 配 置 。 受 扭 纵向 钢筋 应 满足 梁 侧面 纵向 构 间距 要 求 , 日 不 再 重复 配置 纵向 构造 钢筋。 
【案例 解析 4-6】 ях 
04912 表示 如 的 两 个 侧面 共 配置 4912 RA HEMA, ЭН 29120 图 4.17). 
ис 3920 








~ Ж 
xO J У j 平 法 结构 施工 图 表示 方式 
图 4.17 框架 染 构造 钢筋 三 维 示意 
【案例 解析 4-71 
№4616 表示 梁 的 两 个 侧面 共 配 置 4916 的 受 担 纵 向 钢筋 ， 每 侧 各 配置 2916( 图 4.18)。 


注 : 1. 构造 钢筋 锚固 长 度 为 154 一 般 情况 下 在 柱 中 直 锚 。 
2. 设置 构造 钢筋 是 为 了 防止 温度 应 力作 用 下 梁 腰部 混凝土 在 凝结 硬化 过 程 中 产生 竖 向 裂缝 。 
З. 梁 构 造 钢筋 相关 规范 见 《建筑 三 维 平 法 结构 图 集 》。 


上 部 通 长 筋 4925 


КІ.1(1)300<700 
Ф10@200(2) 
4825:4825 

抗 所 纵向 钢筋 N4e16 N4216 

Т 



































平流 结构 施工 图 表示 方式 


图 4.18 框架 梁 抗 扭 钢筋 
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注 : 抗 所 钢筋 锚固 长 度 为 1, 钳 因 长度 比 构造 钢筋 长 ， 在 端 支 座 有 时 会 做 成 这 错 。 

7. 梁 顶 标高 集中 标注 注 写 内 容 

梁 顶 面 标 高 高 差 ， 该 项 为 选 注 值 。 梁 顶 面 标高 高 差 ， 是 指 相对 于 结构 层 楼 面 标高 的 高 差 值 ， 对 于 
位 于 结构 夹层 的 梁 ， 则 指 相对 于 结构 夹层 楼 面 标 高 的 高 差 。 有 高 差 时 ， 需 将 其 写 入 插 号 内 ， 无 高 差 时 
不 注 。 

【案例 解析 4-8] 

某 结构 标准 层 的 楼 面 标高 为 44.950m， 当 某 梁 的 梁 顶 面 标 高 高 差 注 写 为 (-0.050) 时 ， 即 表明 该 梁 
顶 面 标高 相对 于 44.950m 低 0.05m， 如 图 4.19 所 示 。 


44.950m 





KL1(1)300x700 КІ.2(1)300х700 


















910@100/200(2) 91020002) 
2925 4925:4925 
G4810 G4816 
2925296 069 
825 “Ое, Ç 
6925 24 , K 























平 法 结构 施工 图 表示 方式 
таз, Ки пиона 
X > 
4.3.4 ЖИББЕИНа НЕ. 
1. RR BRE ERE HÊ 
ОИТ 
CD MERAM НЫН, HRA “AERA ПЕТЕР 
(2) 当 同 排 纹 筋 有 两 种 直径 时 , 用 加 号 “+” НЕВИНИ ПО НЕ, 注 写 时 将 角 部 纵 筋 写 在 前 而 。 


【案例 解析 4:91 
梁 支 座 上 部 纵 筋 注 写 为 6822 4/2， 则 表示 上 一 排 纵 筋 为 4 名 22， 下 一 排 纵 筋 为 2$22( 图 4.20), 





242 
: EAEI ERE CREME E ВАО, 
6%22 4/2 2822 6222 4/2 SRE 下 两 排 ， 上 排 4 根 下 排 2 根 。 Hh АИ, ВУЗЫ Е 
T 部 通 长 筋 ， 注 写 在 集中 标注 中 ， RE BRR 
1/3 跨 度 ， 框 架 沫 标准 构造 详 见 《 建 筑 三 维 平 法 结构 图 集 》 
4925 КІ.1(1)300<700 
13122 150(4)/200(2) 











平 法 结构 施工 图 表示 方式 


图 4.20 框架 梁 双 排 钢筋 三 维 示意 


【案例 解析 4-10] 
ЖА ERA 4 根 纵 筋 ，2 昌 25 放 在 角 部 ，2 旬 22 放 在 中 部 ， 在 梁 支 座 上 部 应 注 写 为 2 业 25+2 烛 22， 
如 图 4.21 所 示 。 
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两 种 不 同 直径 的 纵向 钢筋 布置 在 框架 梁 的 上 部 第 一 排 







上 部 第 一 排 角 筋 ( 通 长 荐 )2 和 25 部 纵 筋 2222 
Д 2925-29 
KL1(1)300x700 
4825 18e12@150(4)/20002) 
2925-2922 
G4e10 





4925 
平 法 结构 施工 图 表示 方式 


图 4.21 框架 梁 构 同 排 不 同 直径 钢筋 三 维 示意 
(3) 当 梁 中 间 支 座 两 边 的 上 部 纵 筋 不 同时 ， 需 在 支 座 两 边 分 别 标注 ， 当 梁 中 间 支 座 两 边 的 上 部 纵 
筋 相同 时 ， 可 仅 在 支 座 的 一 边 标注 配 筋 值 ， 另 一 边 省 去 不 注 〈 图 ec 4-3). 
КІ.7(3) 300x700 У S 
Ф10@100/200(2) 2625 > 
N4818 4 


м ра 











端 支 座 截面 示意 : 














图 4.22 大 小 跨 梁 结构 施工 图 三 维 钢 筋 示意 

2. 梁 原 位 标注 下 部 纵 筋 注 写 内 容 

(1) 当下 部 纵 筋 多 于 一 排 时 ， 用 和 斜 线 将 各 排 纵 筋 自 上 而 下 分 开 。 

【案例 解析 4-11] 

梁 下 部 纵 筋 注 写 为 8925 4/4， 则 表示 上 一 排 纵 筋 为 4@25， 下 一 排 纵 筋 为 4 由 25， 全 部 伸 入 支 座 
(图 4.23)。 

D 当 同 排 纵 筋 有 两 种 直径 时 ， 用 加 号 “+” 将 两 种 直径 的 纵 筋 相 联 ， 注 写 时 角 筋 写 在 前 面 。 

(3) 当 梁 下 部 纵 筋 不 全 部 伸 入 支 座 时 ， 将 梁 支 座 下 部 纵 筋 减少 的 数量 写 在 括号 内 。 
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表 4-3 ”大 小 跨 梁 结构 施工 图 三 维 钢筋 排 布 图 

















D 上 部 第 一 排 通 长 筋 2825 
上 部 | 
第 一 排 | оаа НР за 2825 3 上 部 第 一 排 非 员 通 盘 2825 @@ 上 部 第 一 排 受 力 钢筋 4925 
上 部 筋 
上 部 ЕР Те 
第 二 排 上 部 第 二 排 非 贯通 筋 2825 GD 
习 腰 部 抗 拟 筋 N2818 加 腰部 构造 筋 G2810 习 腰 部 抗 拟 筋 N2e18 
腰部 筋 
习 腰 部 抗 扭 筋 N2e18 忆 腰 部 构造 筋 G2810 ЭВ №2918 





底部 筋 ТИТ 425 D АНЕ И 805, 加 底部 纵向 受 力 钢筋 4825 J 
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КІ.1(1)300х700 
Ф10@100/200(2) 
2%25 

64210 


8925 44 


下 部 第 一 排 纵 筋 4 鱼 25( 红 ) 


下 部 第 二 排 纵 筋 4225( 蓝 ) 6@25 4/2 









2825+(2916) 692542 















8825 4/4 
平 法 结构 施工 图 表示 方式 


图 4.23 框架 梁 底部 双 排 纵向 受 力 钢筋 三 维 示意 

【案例 解析 4-12] 

梁 下 部 纵 筋 注 写 为 6625 2(-2)4， 表 示 上 排 纵 筋 为 2 由 25， 且 不 伸 入 支 座 ; БЖ Я 4925, 
全 部 伸 入 支 座 ( 图 4.24)。 

梁 下 部 纵 筋 注 写 为 2 由 25+3 业 22(-3)/5 业 25， 表 示 上 排 纵 筋 为 ?由 25 和 3422, ЖФ 3922 不 伸 入 支 座 ; 
下 一 排 纵 筋 为 业 25， 全 部 伸 入 支 座 ( 图 4.25)。 

#:%Ж (不 包括 框 支 梁 ) 下 部 纵 筋 不 全 部 伸 入 支 座 时 ， 不 伸 入 支 座 的 梁 下 部 纵 筋 截断 点 距 支 座 
边 的 距离 ， 在 标准 构造 详 图 中 统一 取 为 0.1L (L, 为 本 跨 梁 的 净 跨 值 ) 。 
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69252-24 
下 部 第 二 排 纵 筋 2825 不 伸 入 支 座 ( 蓝 ) 
下 部 第 一 排 纵 筋 4 皇 25( 红 ) 


KL1(1)300x700 
Ф10@100/200(2) 
2925 
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2%25+(2%16) 





4925 











6825 2(-2У4 
平 法 结构 施工 图 表示 方式 


4%25 2925+2916) 4925 





2%25+3Ф22(-3)5Ф25 


NY ~ 
图 4.25 правном м јез 

w шаа АЙИН, ЖЖ ЕЗГЕРУІ 
标注 。 у i А 
(5) EE ЦИИ, MBE FRA ЗЕЕ ту 打头 注 写 在 括号 内 (18.426), 
其 钢筋 分 布 见 474 шамалары ж 内 上 下 部 斜 纵 筋 应 在 加 腋 支 座 上 部 以 Y 打头 注 
写 在 括号 内 ， УРУНА ЕШ “/” 分 隔 ( 图 四 27、 表 4-5)。 

3. 梁 原 位 标准 注 写 注意 事项 

(1) 当 在 梁 上 集中 标注 的 内 容 〈 即 梁 截 面 尺寸 、 夭 筋 、 上 部 通 长 蒋 或 架 立 筋 ， 梁 侧面 纵向 构造 钢 
筋 或 受 扭 纵向 钢筋 ， 以 及 梁 项 面 标高 高 差 中 的 某 一 项 或 儿 项 数值 ) 不 适用 于 某 跨 或 某 悬 挑 部 分 时 ， 则 
将 其 不 同 数值 原 位 标注 在 该 跨 或 该 悬 挑 部 位 ， 施 工时 按 原 位 标注 数值 取 用 。 

(2) 当 在 多 跨 梁 的 集中 标注 中 已 注 明 加 腋 ， 而 该 梁 某 跨 的 根部 却 不 需要 加 腋 时 ， 则 应 在 该 跨 原 位 
标注 等 截面 的 ， 以 修正 集中 标注 中 的 加 腋 信息 ( 图 4.27)。 

4. ЖЕНА 

附加 短 筋 或 吊 筋 ， 将 其 直接 画 在 平面 图 中 的 主 梁 上 ， 用 线 引 注 总 配 筋 值 〈 附 加 夭 筋 的 肢 数 注 在 括 
号 内 ) (图 4.28)。 当 多 数 附加 籍 筋 或 吊 筋 相同 时 ， 可 在 梁平 法 施工 图 上 统一 注 明 ， 少 数 与 统一 注 明 值 
不 同时 ， 再 原 位 引 注 。 


2925%(2916) 





4925, 

















2825%3822(-3)5925 
平 法 结构 施工 图 表示 方式 
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2818 3076980050 





А 
图 4.28 HEREME LEENA 


4.3.5 ШЕЙШНЕННЕТШШ қ” 


1. 宽 扁 梁 结构 施工 图 集中 标注 
对 于 上 部 纵 筋 和 下 部 纵 筋 ， наи 力 钢 筋 根 数 。 


【案例 解析 4-13] е 
10$25(4) 表示 框架 扁 梁 上 部 мА 第 一 排 有 4 жай 未 穿 过 柱 截面 ， 柱 两 侧 各 2 


根 ， BIHATE AN MAMIK 429 所 示 。 NA YA 


KBL363)650x 400 
ото 100/200(6) 
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2248925: /10925(4) 2 N 
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KBH2910 
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FX2X10614(4) КВНІ910 FX DK 108144) 


10825(4) 10825(4) 


ө 框架 扁 染 上 部 纵向 受 力 筋 Ө НЕЛИ А Ө НОВИНЕ. + 
өк КЙШЙ Еј Фини. Ый 


图 4.29 楼 层 框架 扁 梁 集中 标注 
2. 框架 宽 扁 梁 原 位 标注 
(1) КВН2 $10, FX&Y 2х10%14 (4) 表示 框架 扁 梁 中 间 支 座 节 核心 区 : ЖЕК АМ ЧЕ [п] {у f 
$10; HE X (УІН) 配置 两 层 10514 附加 纵向 钢筋 , 每 层 有 4 根 纵向 受 力 钢筋 未 穿 过 柱 截 面 , 柱 两 侧 
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各 2 根 附 加 纵向 钢筋 沿 梁 高 度 范围 均匀 布置 ， 如 图 4.30 所 示 。 
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图 4.30 ан 


(2) KBH2 $10, 4%10, ва и 2) ТТМ 柱 外 核心 区 竖 向 拉 入 
өто 附加 U HE 4 道 ， 杜 两 们 各 2 道 ; те ca 层 10814 附加 纵向 钢筋 ,有 4 НА 
向 受 力 钢筋 未 穿 过 柱 堆 而 ,苯酚 便 各 2 Ñt ; 附加 纵向 钢筋 洪 梁 高 度 范围 均匀 布 驾 ， 如 图 431 所 示 。 
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84.31 椎 架 扁 梁 端 部 支 座 节点 核心 区 原 位 标注 
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437 ЯУЖЕБИЕ 

ФР РЕНЊЕ 5 AE 
井 字 梁 通 常 由 非 框架 梁 构 成 ， 并 以 框架 梁 为 支 座 〈 特 殊 情 况 下 以 专门 设置 的 非 框架 大 梁 为 支 座 )。 
在 此 情况 下 ， 为 明确 区 分 井 字 梁 与 作为 井 字 梁 支 座 的 梁 ， 井 字 梁 用 单 粗 虚线 表示 〈 当 井 字 梁 项 面 高 出 
板 面 时 可 用 单 粗 实 线 表示 )， 作 为 井 字 梁 支 座 的 梁 用 双 细 虚线 表示 〈 当 梁 项 面 高 出 板 面 时 可 用 双 细 实 
线 表示 )。 
本 书 所 规定 的 井 字 梁 是 指 在 同一 矩形 平面 内 相互 正 交 所 组 成 的 结构 构件 ， 井 字 梁 所 分 布 范围 称 为 
“和 矩形 平面 网 格 区 域 失 简称 "网 格 区 域 ”。 当 在 结构 平面 布置 中 仅 有 由 4 根 框架 梁 框 起 的 一 片 网 格 区 域 时 ， 
所 有 在 该 区 域 相互 正 交 的 井 字 梁 均 为 单 跨 ; 当 有 多 片 网 格 区 域 相 连 时 ， 贯 通 多 片 网 格 区 域 的 井 字 梁 为 
多 跨 ， 且 相 邻 两 片 网 格 区 域 分 界 处 即 为 该 井 字 梁 的 中 间 支 座 。 对 某 根 井 党 梁 编号 时 ， 其 跨 数 为 其 总 支 
座 数 减 1 ; 在 该 梁 的 任意 两 个 支 座 之 间 ， 无 论 有 几 根 同类 梁 ong ви 支 座 ( 图 4.32), 
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图 4.32 井 字 梁 矩形 平面 网 格 区 域 示意 


40 ват 
Ф ERRAK БЕНИ Ж, КАР 53 AEI RT 5 的 梁 。 
Ф 在 梁平 法 施工 图 中 ， 当 局 部 梁 的 布置 过 密 时 ， 可 将 过 密 区 用 虚线 框 出 ， 适 当 放大 比例 后 再 
用 平面 注 写 方式 表示 ， 看 图 时 要 细心 识 图 。 
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2. ЊЕ РЕЋИ 
ЭКЕ ЕЭС ДЕЯ р [Н] СЕ ГЕЗИ E ЛИН а, 由 设计 者 在 原 位 加 注 具 体 数 值 予以 注 明 。 
当 采 用 平面 注 写 方式 时 , 则 在 原 位 标注 的 支 座 上 部 纵 筋 后 面 括号 内 加 注 具体 伸 出 长 度 值 ( 图 4.33)。 
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84.33 井 字 梁平 面 注 写 方式 示例 





梁 钢筋 绑扎 的 要 求 : 识 图 绑扎 钢筋 时 ， 框 架 梁 上 部 纵向 钢筋 应 贯穿 中 间 节 点 ， 梁 
ГІ 下 部 纵向 钢筋 伸 入 中 间 节 点 的 锚固 长 度 及 伸 过 中 心 线 的 长 度 均 要 符合 设计 要 求 。 框 架 
У 梁 纵 向 钢筋 在 端 节 点 内 的 锚固 长 度 也 要 符合 设计 要 求 ， 绑 扎 梁 上 部 纵向 钢筋 的 猛 筋 用 
СЕБЯ АЫ, ВИЗНЕСКАЖФА НЫ, ЖИ ЛЕНКЕАЯАНТА 
У 边缘 50mm Ж, БНА МЕ, ХИЯАМЕКАЖНСИНЖХ, & + 


ЖЕЛИ ТРЕЋА, 


/ 知识 链接 
Вел 
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@ 本 章 小 结 D 


在 本 章 梁平 法 的 学 习 中 ， 我 们 先是 了 解 了 梁 在 建筑 物 中 的 一 些 性 能 特征 ， 清 楚 梁 构件 在 建 
筑 中 的 作用 。 紧 接着 ， 通 过 梁 识 图 案例 引申 出 本 章 的 重点 内 容 。 本 章 的 重点 内 容 在 于 梁 的 识 图 
规则 和 构造 详 图 分 析 部 分 ， 主 要 目的 是 让 读者 能 够 读 履 图 纸 的 设计 意图 ， 在 施工 图 中 能 够 明确 
钢筋 构造 钢筋 与 钢筋 之 间 的 位 置 关 系 、 截 面 尺寸 以 及 钢筋 信息 情况 ， 在 实际 工作 中 能 够 对 图 纸 
的 内 容 开 展 施工 工作 。 











эз MD А 


选择 是 
т 梁 编号 为 WKL 代表 的 是 (。 ) 。 „УУ 
А. 屋面 框架 梁 B. JERR сё D. же 
2. 框架 梁平 法 施工 图 中 集中 标注 内 容 的 选 注 值 为 AN) 。 
A. RAS B， 梁 项 面 标高 济 差 、C、 梁 夭 盘 D. 梁 截 面 尺寸 


3. 梁 下 部 不 伸 入 支 座 钢筋 在 ( ) ЖИЛ ` 
А. EXE 0.05, В. 距 支 座 边 0.5L。 С. ВА 0.011, D. ЗЕЕ 0.11, 





4. 框架 梁平 法 施工 图 中 原 位 标注 肉 容 有 ( ). р 

А. 285 „Вж БАМИ Cx RRA D. 梁 截 面 尺 二 
5. 框架 梁 侧面 配置 的 纵向 构造 钢筋 间距 a 应 满足 М. 

А.а < 100тт ~, В.а < 150mm ~. „Сга < 200mm D.a < 250mm 


6. 下 列 关于 梁 、 桩 平 法 施工 图 制图 规则 的 论述 中 错误 的 是 ). 
A， 梁 采用 平面 注 写 方式 时 ， 原 位 标注 取 值 优先 
B， 梁 原 位 标注 的 支 座 上 部 纵 筋 是 指 该 部 位 不 含 通 长 筋 在 内 的 所 有 纵 盘 
C， 梁 集中 标注 中 受 扭 钢筋 用 N 打头 表示 
D.， 梁 编号 由 梁 类 型 代号 、 序 号 、 跨 数 及 有 无 悬 挑 代号 几 项 组 成 














4. 完成 有 梁 楼 盖 与 无 梁 


掌握 





类 代号 名 称 


ЖЕНЕ 


规则 








完成 有 梁 楼 盖 


Г. 
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在 建筑 结构 中 ， 平 面 尺寸 较 大 而 厚度 较 小 的 构件 称 为 板 。 

板 通 常 是 水 平 设置 ， 但 有 时 也 有 和 斜 向 设置 的 〈 如 楼 梯 板 和 坡度 较 大 的 屋面 板 等 )， 板 主要 承受 垂 
直 于 板 面 的 各 种 荷载 ， 属 于 以 受 弯 为 主 的 构件 。 板 在 房屋 建筑 中 是 不 可 缺少 的 ， 其 用 量 也 很 大 ， 如 屋 
面板 、 楼 面板 、 基 础 板 、 楼 梯 板 、 雨 篷 板 、 阳 台 板 等 。 


5.1.2 钢筋 混凝土 板 的 受 力 特点 
钢筋 混凝土 板 是 房屋 建筑 中 典型 的 受 弯 构 件 ， 按 其 受 弯 情 况 ， 又 可 分 为 单 向 板 与 双向 板 ; 按 其 支 
承 情 况 分 ， 还 可 以 分 为 简 支 板 与 多 跨 连 续 板 。 KA 


5.1.3 连续 板 的 受 力 特点 А 

现 浇 肋 形 楼 盖 中 的 板 、 次 染 和 主 梁 ， 一 般 均 为 多 跨 连 续 板 ,连续 板 的 受 力 特点 是 跨 中 有 正 弯 算 ， 
ЗЕН ФН. РК, УВОЛЕН ТЕЛ, ЖАЗА ХАЖ RE UN 

(1) 受 力 钢筋 的 配 筋 要 求 。 受 力 钢筋 沿 板 的 跨度 方向 设置 ， 位 于 受 拉 区 ， 承 受 由 弯 矩 作用 产生 的 
拉力 ,其 数量 由 计算 确定 ,并 满足 构造 要 求 。 例如 , 划 跨 板 路 中 产生 正 弯 矩 , 受 力 钢筋 应 布 曾 在 板 的 下 部 ; 
悬臂 板 在 支 座 处 产生 负 弯 矩 ， 受 力 钢筋 应 布 填 在 板 的 上 部 。 

(2) 分 布 钢筋 的 配 筋 要 求 。 分 部 钢 苞 是 受 力 钢筋 垂直 均匀 布置 的 构造 钢筋 ， 位 于 受 力 钢筋 内 侧 及 
受 力 钢筋 的 所 有 转折 处 ， 并 与 受 考 钢筋 册 细 铁 丝 绑扎 或 焊接 在 访 起 ;~ 形成 钢筋 骨架 。 其 作用 是 将 板 而 
上 的 集中 荷载 更 均匀 地 传递 给 受 力 钢筋 ; 在 施工 工程 中 国定 受 办 钢 入 的 位 置 ; 抵抗 因 混凝土 收缩 及 温 
度 变 化 在 垂直 受 力 钢筋 方向 六 生 的 拉力 。 N 


| 777 7257 2 
521 有 梁 楼 盖 平 面 注 写 内 容 
有 梁 楼 荔 板 平 法 施工 图 ， 是 在 楼 面板 和 尾 面板 布 辕 图 上 ， 采 用 平面 注 写 的 表达 方式 。 板 平面 注 写 
上 要 包括 板块 集中 标注 和 板 支 座 原 位 标注 。 
(1) 当 两 向 畏 网 正 交 布置 时 ， 图 面 从 左 硅 右 为 X 向 ， 从 下 至 上 为 向 。 
(2) 当 轴 网 转折 时 ， 局 部 坐标 方向 顺 铀 网 转折 角度 做 相应 转折 。 
(3) 当 轴 网 向 心 布置 时 ， 切 向 为 X 向 ， 答 向 为 Y 向。 
特别 提示 
有 梁 楼 总 平 法 施工 图 的 表示 方法 中 采用 平面 注 写 方 式 表达 。 平 面 注 写 标注 方式 上 有 板块 集中 
标注 和 板 支 座 原 位 标注 。 在 实际 工程 中 ， 一 般 采用 这 两 种 方式 结合 进行 标注 。 

















































5.2.2 有 梁 楼 益 平面 板块 集中 标注 的 内 容 
板块 集中 标注 的 注 写 内 容 为 : 板块 编号 、 板 厚 、 贯 通 纵 筋 ， 以 及 当 板 面 标高 不 同时 的 标高 高 差 。 
1. 板块 集中 标注 中 板块 编号 的 注 写 内 容 
对 于 普通 楼 面 ， 两 向 均 以 一 跨 为 一 板块 ; 对 于 密 肋 楼 盖 ， 两 向 主 梁 〈 框 架 梁 ) 均 以 一 跨 为 一 板块 
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( 非 主 梁 密 肋 不 计 )。 所 有 板块 逐一 编号 ， 相 同 编号 的 板块 可 择 其 一 做 集中 标注 ， 其 他 仅 注 写 置 于 下 
内 的 板 编号 ， 以 及 当 板 面 标 高 不 同时 的 标高 高 差 。 板 块 编号 按 表 5—1 的 规定 。 
RS 板块 编号 


2. 有 梁 楼 盖 板 块 编号 的 定义 














== 





(1) 楼 面板 (LB)。 一 种 分 隔 承 重 构件 。 楼 板 层 中 的 承重 部 分 ， 它 将 房屋 垂直 方向 分 隅 为 若干 层 ， 


并 把 人 和 家 其 等 竖 向 荷载 及 楼 板 自重 通过 堵 体 、 梁 或 柱 传 给 基础 ， 如 图 .1 摧 示 。 





(2) 屋面 板 (WB)。 尾 面板 是 可 直接 承受 屋面 风 荷 载 、 O 、 宣 外 温度 应 力 荷载 及 其 


他 荷载 的 板 ， 如 图 5.1 所 示 。 A < 
(з) 悬 挑 板 (XB). ЖЫ ЛЕ EAER, ирий йити, 靠 板 自身 ， 或 者 板 下 


Х 


面 的 悬 挑 梁 来 承受 〈 传 递 ) 竖 向 荷载 ， 如 图 5.1 所 示 。 У 






层面 板 (WB) 


楼 面板 (LB) 


图 5.1 楼 面板 .屋面 板 ， 悬 挑 板 三 维 示 意图 
3. 板块 集中 标注 中 板 厚 的 注 写 内 容 


ЖМ ( 垂直 于 板 面 的 厚度 ) 注 写 为 : 当 悬 挑 板 的 端 部 改变 截面 厚度 时 ， 用 斜 线 分 


ME, HEN h=X XXIXXX. 
4. 板块 集中 标注 中 贯通 纵 筋 的 注 写 内 容 


隔 根 部 与 端 部 的 


人 贯通 纵 筋 按 板块 的 下 部 和 上 部 分 别 注 写 ( 当 板 块 上 部 不 设 贯通 纵 筋 时 则 不 注 )， 并 以 B 代表 下 部 ， 
以 T 代 表 上 部 ，B&T 代表 下 部 与 上 部 ; XEDEA ХТ, ҮШҮ FT, НО 


纵 筋 配置 相同 时 则 以 XAY 打头 。 
(1) 当 为 单 向 板 时 ， 分 布 筋 可 不 必 注 写 ， 而 在 图 中 统一 注 明 。 


(2) 当 在 某 些 板 内 〈 如 在 悬 挑 板 XB 的 下 部 ) 配置 有 构造 钢筋 时 ， 则 Y 向 以 Yc 打 
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(3) 当 贯 通 筋 采用 两 种 规格 钢筋 “ 隔 一 布 一 ”方式 布置 时 ， 表 达 为 axX х/уу@ ххх, RRA 
为 хх 的 钢筋 和 直径 为 yy 的 钢筋 二 者 之 问 间距 为 : 直径 Хх 的 钢筋 的 间距 为 XXX 的 2 ff, HE 
уу 的 钢筋 的 间距 为 XXX 的 2 倍 。 

5. 板块 集中 标注 中 板 面 标高 高 差 的 注 写 内 容 

板 面 标 高 高 差 ， 是 指 相对 于 结构 层 楼 面 标高 的 高 差 ， 应 将 其 注 写 在 括号 内 ， 且 有 高 差 则 注 ， 无 高 
差 不 注 。 

【案例 解析 5-1] 

有 一 楼 面板 块 注 写 为 LB5 h=110 ; B:X@12@120 ; У 91040110: 表示 5 号 楼 面板 ， 板 厚 110mm, 
板 下 部 配置 的 贯通 纵 筋 义 向 为 业 12@120，Y ÉA Ф10@110; 板 上 部 未 配置 员 通 纵 筋 ( 图 5.2)。 

【案例 解析 5-2] 

有 一 楼 面板 块 注 写 为 LB5 h=110 ; В:Х$10/12@100 ; YB10@110 人 5 表示 5 号 楼 面板 ， 板 厚 
110mm， 板 下 部 配置 的 贯通 纵 筋 X 向 为 $10. Ф12 #—%—, 810425 Ф12 2 j| 8] 100mm ; У 向 
为 业 10@110 ; 板 上 部 未 配置 贯通 纵 筋 ( 图 5.3)。 % 

【案例 解析 5-3】 

有 一 悬 挑 板 注 写 为 XB2 h=150/100 ; B:Xc&Yc$8@200; AT 2 号 悬 挑 板 ， 板 根部 厚 150mm， 端 部 
Æ 100mm， 板 下 部 配置 构造 钢筋 双向 均 为 $8@200( 上 部 受 办 钢筋 见 板 支 座 原 位 标注 ) ( 图 5.4)。 













Yg10@110 
板 底部 Y 向 受 力 钢筋 


х$12@120 
板 底部 X 向 受 力 钢筋 





1.В5/-110 
В:Х$12@/120 
ува 110 


Le >= 


板结 构 施工 图 集中 标注 示人 




















图 5.2 板结 构 施工 图 三 维 示意 图 (-) 
Я: : 底部 的 受 力 钢筋 采用 直 锚 的 形式 在 梁 混 凝 土 中 锚固 ， 这 是 因为 板 底部 受 力 钢筋 采 用 了 HRB400 级 钢筋 。 它 是 
-种 带 肋 钢筋 ， 可 增 大 钢筋 与 混凝土 的 握 裹 力 ， 如 果 采 用 HRB300 级 光 圆 钢筋 作为 板 底部 受 力 钢筋 ， 必 须 将 
А уто (pR 180° 弯 钧 再 与 梁 锚固 。 



























































隔 一 布 
Х®10/12@100 
шын ГЕГИ 
ЕЕН Л АХТА И 910 
ј ЈЕ онды 
Е | 
1 = 
КЕТЧҮҮ Е Y810@110 
В:ХФ10/12@100 | 2100 
У$10@110 Т ] Т ЕЕ 1 底部 问 Y 钢 筋 
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82 5.3 ”板结 构 施工 图 三 维 示意 图 (=) 





板 平 法 识 图 规则 








bX 向 构造 钢筋 






В:Хс&Үс®8@200 





N 底部 Y 向 构造 钢筋 
h=150 74-100 








ЖӘНЕ НИТ НК ЕКЙ! 


图 5.4 悬 挑 板结 构 施工 图 三 维 示意 图 


Ф шел 


是 挑 板 下 部 钢筋 为 构造 钢筋 ， 即 受 压力 钢筋 、 分 布 钢筋 、 “йб 上 部 钢筋 为 纵向 受 
Dii. 
AS 


5.2.3 板块 原 位 标注 的 注 写 内 容 
板 支 座 原 位 标注 的 内 容 为 : 板 支 座 чу, и 


1. 板 支 座 原 位 标注 中 上 部 非 员 通 纵 筋 的 注 写 


(1) 板 支 座 原 位 标注 的 钢筋 ， 在 күс дүз” 在 配置 相同 跨 的 第 一 跨 ， 垂 直 于 板 支 
座 绘 有 一 段 适宜 长 度 的 中 粗 实 线 ,以 гака А 上 部 非 贯通 纵 筋 , 并 ык ий (m 
O. OW. АЛИН. 横向 连续 布置 的 \ 注 写 在 括号 内 ， хе > 路 时 可 不 注 )， 以 及 是 否 横向 布 
置 到 梁 的 悬 挑 端 。 

(2) 板 支 座 上 部 非 贯 ТА Мм 线段 的 下 方位 置 。 当 中 间 支 座 上 
< jj 对称 伸 出 时 ， 在 支 座 下 方 标注 伸 出 长 度 ， 另 一 侧 不 注 ， 如 图 5.5 
所 示 。 , 

(3) 当 向 Эн жыр жн 如 图 5.6 所 示 。 

(4) 对 线段 面 罕 对 边 贯通 全 跨 或 贯通 全 悬 挑 长 度 的 上 部 通 长 纵 筋 ， 贯 通 全 路 或 伸 出 至 全 悬 挑 一 侧 
的 长 度 值 不 注 ， 只 注 明 非 贯通 筋 另 一 侧 的 伸 出 长 度 值 ， 如 图 5.7 Bras. 


COLL 


ЖК АЯН RB ЖАЙ, Wb iba ЛЕНА LF ВАЛИ, 





(5) 当 板 支 座 为 弧 形 , 支 座 上 部 非 贯 通 纵 筋 呈 放射 状 分 布 时 , 注 有 配 筋 间距 的 度量 位 置 并 加 注 “ 放 
射 分 布 ” 四 个 字 ， 如 图 5.8 所 示 。 

(6) 在 板 平面 布置 图 中 ， 不 同 部 位 的 板 支 座 上 部 非 贯通 纵 筋 及 悬 挑 板 上 部 受 力 钢筋 ， 可 仪 在 一 
个 部 位 注 写 ， 对 其 他 相同 者 则 仅 需 在 代表 钢筋 的 线段 上 注 写 编号 及 按 规则 注 写 横向 连续 布置 的 跨 数 
即 可 。 
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$12@120 
直径 12 的 HRB400 级 钢筋 

间距 120 布 置 ， 作 为 悬 挑 板 
上 部 支 座 非 贯 通 钢筋 


їй 





图 5.5 板 支 座 上 部 非 贯通 筋 对 称 伸 出 


外 伸 1800| 
6124120 

直径 12 的 HRB400 级 钢筋 

间距 120 布 置 ， 作 为 悬 挑 板 

上 部 支 座 非 赏 通 钢 筋 
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外 伸 1950 





覆盖 悬 挑 饭 一 侧 的 仲 出 长 度 不 注 


$10@100 

直径 10 的 HRB400 级 钢筋 
间距 100 布 ， 为 悬 挑 板 
上 部 支 座 非 贯 通 钢 筋 





分 布 筋 





5.7 板 支 座 非 贯通 筋 贯通 全 跨 或 伸 出 到 悬 挑 端 
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板 平 法 识 图 规则 








š СШ + i 








$12@150 
直径 12 的 HRB400 级 钢筋 

间距 150 放 射 布置 ， 作 为 县 
挑 板 上 部 非 贯 通 钢筋 












А 8124150 
Буа ЕТ 
分 布 盘 









/ | 
图 5.8 弧 形 支 座 处 放射 配 盘 AN 
Ж, SERE ААР ВАШЕ НЕ хонду, 在 图 中 注 明 。 


【案例 解析 5-4] 
在 板 平面 布置 图 某 部 位 ， 横 跨 支承 梁 绘 制 的 Еко $12@100(5А) 和 1500, AT £ Ж 
上 部 @ 号 非 贯通 纵 筋 为 由 12@100， 从 该 跨 起 沿 志 连续 布置 5 HRH EMR, kM A XA 


中 线 向 两 侧 跨 内 的 伸 出 长 度 均 为 1500。 Ди 布置 图 的 另 一 部 位 横 跨 梁 支 座 绘制 的 对 称 线段 上 
注 有 @ 考 ， 是 表示 该 筋 同 @ 号 纵 筋 ， Bp R 23F, HEREM Ж (B 5.9). 
x 

















©812@10065A) 










D812@100 (2) 
连续 多 路 两 项 相交 的 
ERE 


图 5.9 板 上 部 两 项 非 贯 通盘 相交 及 非 贯通 筋 跨 数 三 维 示意 
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O ва 


板 上 部 非 贯通 筋 伸 出 长 度 可 从 梁 边 缘 算 起 ， 也 可 以 从 梁 中 心 线 算 起 ， 施 工时 应 注意 查看 。 


ПАЉЕЊЕ ТЕЖИ Б Р) © 

关于 悬 挑 板 的 注 写 方式 如 图 5.10 所 示 。 当 悬 挑 板 端 部 厚度 不 小 于 150mm 时 ， 应 指定 板 端 部 封 边 
构造 方式 ， 当 采用 U 形 钢筋 封 边 时 ， 应 指定 U 形 钢筋 的 规格 、 直 径 。 

3. 有 梁 楼 盖 板 贯通 纵 筋 原 位 标注 的 注 写 内 容 

当 板 的 上 部 已 配置 有 贯通 纵 筋 ， 但 需 增 配 板 支 座 上 部 非 贯通 纵 筋 时 ， 应 结合 已 配置 的 同 向 贯通 纵 
筋 的 直径 与 间距 采取 “ 隔 一 布 一 ”的 方式 配置 。 

“ 隔 一 布 一 ”方式 ， 为 非 吐 通 纵 筋 的 标注 间距 与 贯通 纵 航 相 同 ， 两 ани: ни НЕ 
注 间距 的 12。 当 设 定 贯通 纵 筋 为 纵 筋 总 截面 面积 的 50% 时 ， 两 种 Шы 相同 直径 ; 当 设 定员 通 纵 
筋 大 于 或 小 于 总 截面 面积 的 50% 时 ， 两 种 钢筋 则 取 不 同 直径 。 А 

т 4 = РАК 
| | ji УК. иы 
机 | U 154 >200 7 规格 设计 标注 
IE £ 


梁 上 部 钢筋 





1 





хе за 50 vaso 
:Хев | 





| ИАЕА 
< „Ж, 
тхева15о А) ata Ia 
isma ga fa [Pr 3 ШЕП 
i 
ПАД EN cnt KLI ем 





БЕБА АНУ ДОЗА 
ЖЕНЯ 


图 5.10 HREFNA 
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@®12@100 (2) 













БІЗДІҢ 直径 为 12 的 HRB400 级 钢筋， 
i 192210095 9, fW 
И 板 上 部 非 员 通 钢筋 ， 
ЖААР BR FEIRE ETERS 8 


PANERA 
— 





B:X$8@150; Yê8@200 
AE R YK N: 双向 钢 入 网 是 构造 钢 _ 
1014, il 钢筋 网 
ishu ee 








©g12@100 (2) 7 
直 答 为 12 的 HRB400; 
Х@8@150(2): YeA8G200 
悬 挑 板 底部 构造 钢筋 网 





(b) ЧӨН EET ИН 
图 5.10 悬 挑 板 支 座 非 贯通 筋 ( 续 ) 
注 : 1. 大 挑 板 上 部 非 吐 通 筋 是 受 力主 钢筋 ， 在 施工 中 切记 不 要 混淆 ， 关 于 巷 挑 板 相关 钢筋 构造 见 《 建 筑 三 维 平 法 
结构 图 集 》( 第 二 版 )。 


2. 注意 观察 悬 挑 粱 、 悬 挑 板 、 框 架 粱 、 框 架 柱 它们 之 问 的 连接 关系 ， 在 钢筋 混凝土 结构 中 框架 梁 板 的 项 标高 
是 同一 标高 ， 浇 筑 混凝土 的 时 候 是 整体 浇筑 。 
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OL EE 


施工 时 应 注意 ， 当 支 座 一 侧 设 置 了 上 部 贯通 纵 筋 (在 板 集中 标注 中 以 TT 打头 ) ， 而 在 支 座 另 
一 侧 仅 设置 了 上 部 非 贯通 纵 筋 时 ， 如 果 支 座 两 侧 设 置 的 纵 盘 直径、 间距 相 同 ， 应 将 二 者 连通 ， 避 
免 各 自在 支 座 上 部 分 别 锚 固 。 


【案例 解析 5-5] 

板 上 部 已 配置 贯通 钢筋 12@250， 该 跨 同 向 配置 的 上 部 支 座 非 叶 通 纵 筋 为 回 业 12@250 ; 表示 在 
该 支 座 上 部 设置 的 纵 筋 实际 为 $12@125, FF 12 为 贯通 纵 筋 ,1/2 为 回 号 非 贯通 纵 筋 (ih KAR huk) 
(图 5.11), 





负 肪 与 SBBO1 上 部 贯通 纵 筋 陋 一 布 


[АЈ w 
陋 一 布 一 


[ l 
КЕШ ВНЕ 
812@250 | 56120250 


























图 5.11 板 上 部 贯通 筋 与 非 贯通 筋 隔 一 布 一 三 维 示意 1 


【案例 解析 5-6] 
板 上 部 已 配置 贯通 钢筋 岂 10@250， 该 跨 配 置 的 上 部 同 向 支 座 非 贯通 纵 筋 为 @ $12@250, + k 
跨 实际 设置 的 上 部 纵 筋 为 $10 f $12 间隔 布置 ， 二 者 之 间 间 隔 为 125mm( 图 5.12)。 


88 





板 平 法 识 

















Ф---- 





р 
4 ' 
B:X%10G250 ҮФ100250 | 
Т:Х®10(250 Ye 10@250 ' 
' 
' 





@---- 


负 入 与 LBO1 上 部 仙 通 纵 盘 呆 一 布 КА 
不 同 直 答 钢 航 ZAA ` 
ПБ 6 A SS 


上 部 贯通 筋 
&10@250 











入 > 
A занат 


ЖЕНИ EHLE (KARR) 的 锚固 要 求 ， 标 准 构 造 详 图 中 规定 : БИН, + 
直 段 伸 至 端 支 座 对 边 后 弯 折 ， 且 平 直 段 长 度 为 0.35Lsu， 弯 折 段 长 度 为 15cld 为 纵向 钢筋 直径 );， 当 
充分 利用 钢筋 的 抗 拉 强度 时 ， 直 段 伸 至 端 支 座 对 边 后 谊 折 ， 且 平 直 段 长 度 己 0.61, ЖАА КЖ 
154 应 在 平 法 施工 图 中 注 明 采用 何 种 构造 ， 当 多 数 采用 同 种 构造 时 可 在 图 注 中 写 明 ， 并 将 少数 不 
同 之 处 在 图 中 注 明 。 

板 纵向 钢筋 的 连接 可 采用 绑扎 搭 接 、 机 械 连接 或 焊接 ， 其 连接 位 置 详 见 《建筑 三 维 平 法 结 
图 集 》( 第 二 版 ) 中 相应 的 标准 构造 详 图 。 当 板 纵向 钢筋 采用 非 接触 方式 的 绑扎 搭 接连 接 时 ， 其 拱 
接 部 位 的 钢筋 净 距 不 宜 小 于 30mm， 且 钢筋 中 心 距 不 应 大 于 0.2 及 150mm 中 的 较 小 者 。 详 见 本 
章 钢筋 标准 构造 详 图 。 


图 5.12 板 上 部 贯通 筋 与 非 贯通 筋 隔 一 布 一 三 维 示意 2 


有 梁 楼 盖 平 法 识 图 案例 需 学 习 有 梁 楼 盖 平 面 施工 案例 与 有 梁 楼 盖 三 维 示例 。 
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541 无 梁 楼 盖 的 概述 

无 梁 楼 盖 不 设 梁 ， 是 一 种 双向 受 力 的 板 柱 结构 ， 是 在 对 于 净空 与 层 高 限制 较 严格 的 建筑 物 中 常 使 
用 的 楼 盖 形 式 。 由 十 没有 梁 ， 钢 筋 混 凝 土 板 直接 支承 在 柱 上 ， 故 与 相同 柱 网 尺寸 的 肋 梁 楼 盖 相 比 ， 其 
板 厚 要 大 些 ， 但 无 染 楼 盖 的 建筑 构造 高 度 比 肋 梁 楼 盖 小 ， 这 使 得 建筑 楼 层 的 有 效 空间 加 大 。 同 时 ， 平 
滑 的 板 底 可 以 大 大 改善 采光 、 通 风 和 卫生 条 件 ， 故 无 梁 楼 盖 常 用 于 多 层 的 工业 与 民用 建筑 中 ， 如 商场 、 
BB 库 、 冷 藏 库 、 仓 库 等 ， 水 池 顶 盖 和 某 些 整 板式 基础 也 采用 这 种 结构 形式 。 





5.4.2 无 梁 楼 盖 的 特点 
无 梁 楼 盖 把 原来 集中 受 力 的 梁 变 成 无 数 分 散 空间 受 力 的 工 字 绢 аш. СА ИН МВ ы Жа, 

КЕПТЕП 88, ФАСЛ НЕЕ, а МА ЛАВ, Р ДСА “Ж 

Ж” RIA ЗЕТА] А ВЕЗЕ Y 6094129, НЕОН. у 

: МК JD S Е, KT ARE EHA BRE, ЈНА А, 4 НЕ 









ЖИЛ, 
简捷 、 净 空 利用 率 高 、 造 型 美观 、 有 利于 通风 、 便 和 于 布 署 管 线 和 施工 的 优点 。 





无 梁 楼 盖 的 缺点 : 无 梁 板 结构 需要 较 厚 的 板 、 强度 较 高 的 混凝土 和 钢筋 。 ， 从 结构 性 能 方面 
来 看 ， 无 梁 板 的 延性 较 差 ， 板 在 柱 帽 或 柱 项 处 的 破坏 属于 脆性 冲 切 破坏 。 


Ф ишел У Кү: 


аА А 双向 密 肋 楼 盖 、 AFRA 无 咎 结 预 应 力 平 板 、 密 肋 楼 盖 及 
肋 型 楼 盖 等 。 


(1) 下 梁 楼 盖 平 法 施工 图 是 在 楼 面板 和 屋面 板 布置 图 上 ， 采 用 平面 注 写 的 表达 方式 。 
(2) 板 平面 注 写 主要 有 板 带 集中 标注 、 板 带 支 座 原 位 标注 两 部 分 内 容 。 


Ф яах 


无 梁 楼 盖 平 法 施工 图 的 表示 方法 中 采用 平面 注 写 方式 表达 。 平面 注 写 标 注 方式 上 有 板 带 集中 
标注 和 板 带 支 座 原 位 标注 。 在 图 纸 中 标注 时 ， 一 般 采 用 这 两 种 方式 结合 进行 标注 。 





5.6.1 无 梁 楼 盖 板 带 集中 标注 的 注 写 内 容 

集中 标注 应 在 板 带 贯通 纵 筋 配置 相同 器 的 第 一 跨 〈X 向 为 左 端 跨 ，Y 向 为 下 端 跨 ) 注 写 。 相 同 编 
号 的 板 带 可 择 其 一 做 集中 标注 ， 其 他 公 注 写 权 巷 编号 ( 注 在 圆圈 内 )。 

板 带 集中 标注 的 具体 内 容 为 : 板 带 编号 、 板 带 厚 、 板 带宽 和 贯通 纵 筋 。 
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1. 无 梁 楼 盖 板 带 集中 标注 中 板 带 编号 的 注 写 内 容 


板 带 编号 按 表 5—2 的 规定 。 
表 5-2 板 带 编号 





注 1. 跨 数 按 柱 网 轴线 计算 两 相 邻 柱 轴线 之 间 为 一 跨 ) 。 
2. (X XA) АН, (X XB) 为 两 端 有 悬 挑 ， 悬 挑 不 计 入 跨 数 。 
3. 板 带 厚 注 写 为 -XXX ， 板 带宽 注 写 为 =X X X 。 当 无 梁 楼 盖 整 体 厚 度 和 板 带 宽度 已 在 图 中 注 明 时 ， 此 项 
可 不 注 。 


2. 无 梁 楼 盖 板 带 集 中 标注 中 贯通 纵 筋 的 注 写 内 容 
贯通 纵 筋 按 板 带 下 部 和 板 带 上 部 分 别 注 写 , 并 以 B 代表 下 部 , T 人 % вет 代表 下 部 和 上 部 。 
当 采 用 放射 配 筋 时 ， 应 注 明 配 筋 间 距 的 度量 位 置 ， ан Sw) 


【案例 解析 5-7] 
设 有 一 板 带 注 写 为 : ZSB1(3A)h=300 b=3000 ; в-$1 ; T=#18@200, 
表示 1 号 柱 上 板 带 ， 有 3 跨 ， певали Omm, F 3000mm ; 板 带 配置 贯通 纵 筋 下 


部 为 业 18@100， 上 部 为 由 18@200， 如 图 5. Ж 


ZSB1 KZBI 7581 N KZBI 2581 
柱 上 板 带 跨 中 板 带 柱 上 板 带 SS в а ект нык 


x 
AA 














ZSBIGA) 
ғ-/-30% 
b=3000 
в-Ф18@100 
т=-#18@200 


“ 
Ый 
Ы 柱 上 板 带 
柱 上 板 带 三 路 一 端 有 外 人 


Ç < І Жо | 
До |! | BKA Jenga 
十 柱 上 板 带 厚度 


! t шая ала 
ГВ: РИН J) W 
为 直径 18 的 HRB400 
级 钢筋 按照 100 问 距 布置 
CT: БАЗ 
为 直径 18 的 HRB400 
НИМ АЗОТА FF Е. 
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© | ТТТ 4154 
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[-В=$16@300 
[Т=#16@300 








上 路 中 板 带 三 路 一 端 有 外 介 
路 中 板 带 厚度 
КШК 

HB: FAULT 

L 为 直径 16 的 HRB400 

| ТТТ 
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FF 
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жне 
图 5.13 无 梁 楼 板 跨 中 板 带 ， 柱 上 板 带 .上 暗 梁 
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75В! кш! 7581 KZBI ZSB1 КВ! ZSBI 
l l 











е «кову 
ө ЛЕГІ 
@ oo 







й. 1. 1 ЖШШЕ. і ЖЕЙ, ñF 7258 КАВИИ НАТ. 


Шаа түре АР) Ул. 
2 在 本 案例 中 可 以 看 ЫЕ А? зу акы. ЖШ ОО УС Е, Гр е, TTS БЕРНУ E 
受 力 较 小 ， 因 而 布置 ШИГЕ, Ды ИХ. 由 此 可 以 知道 n ДАНИ ЕРЕ SPER НИЕ РВИ BETEN Т. 


Ф ззат 


ТТТ ТТТ 





` 5.13 ЖЕ Әке 暗 梁 (#) 


5.6.2 无 梁 楼 盖 板 带 原 位 标注 的 注 写 和 内容 
22. 非 贯通 纵 筋 原 位 标注 注 写 内 容 如 下 。 

一 段 与 板 带 同 向 的 中 粗 实 线段 代表 板 带 支 座 上 部 非 贯通 纵 筋 ; 对 柱 上 板 带 ， 实 线段 贯穿 柱 上 区 
жан, АПР НИП, ЗСА ВЕСНЕ РД. ERB ЕТЕ БИЙИ ӨЫ ОШО). OF. КИН. 
在 线段 的 下 方 注 写 自 支 座 中 线 向 两 侧 跨 内 的 伸 出 长 度 。 

当 板 带 支 座 非 贯通 纵 筋 自 支 座 中 线 向 两 侧 对 称 伸 出 时 ， 其 伸 出 长 度 可 仅 在 一 侧 标注 ; 当 配 置 在 有 
悬 挑 端的 边 柱 上 时 ， 该 筋 伸 出 到 悬 挑 尽 端 。 

【案例 解析 5-8] 

设 有 平面 布置 图 的 某 部 位 ， 在 模 跨 板 带 支 座 绘制 的 对 称 线段 上 注 @ 昌 18@250， 在 线段 一 侧 的 
下 方 注 有 1500mm， 表 示 支 座 上 部 @ 号 非 叶 通 纵 盘 为 由 18@250， 自 支 座 中 线 向 两 侧 跨 内 的 伸 出 长 度 均 
Я 1500mm, 4 5.14 所 示 。 
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1%, 
要 注意 瞳 各 
与 非 贯通 钢筋 的 位 贺 关 系 ， 
FE ЧЕЛ ЖИН Bb t iñ Е, 
其 标注 钢筋 构造 见 本 

蔬 图 集 部 分 。 


ИИ (АН ff 
在 图 中 我 们 要 ; 











(о ЈЕ i À Bb 
为 四 和 18@250(4) РУЗ 
Ек Е FRIA Балау 

红 加 密 鲍 第 网 部 分 «эшш 
Жї) Б. НЕШ. мр. ИІ 















图 5.14 无 梁 楼 板 非 贯通 筋 在 结构 施工 图 中 的 示意 
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46) tax 


本 图 隐藏 了 ZSB、KZB 上 下 层 钢筋 ， 留 下 了 非 员 通 筋 和 暗 梁 。 


БН AE 2 
瞳 染 平面 注 写 包 括 叶 梁 集中 标注 、 嘲 梁 支 座 原 位 标注 两 部 分 内 容 。 施 工 图 中 在 住 轴线 处 面 中 租 虚 
ажын. 
ТҮТІГІ 
НЕОН АННЫ У, RTT RY CRNA HEE X BUR Q WOREN, E LK 
RATA 4 ШИРИ. E LK 5-3. 
#5-3 штете 

















注 : 1. 里 数 按 柱 网 轴线 计算 (两 相 邻 柱 轴线 之 间 为 = 跨 )。 
2. (X XA) 为 一 端 有 悬 挑 ，( X xB) АНА, ЖУТА. 


2. 上 暗 梁 支 座 原 位 标注 的 注 写 内 容 

瞳 梁 支 座 原 位 标注 包括 梁 支 座 上 部 纵 筋 、 梁 下 部 纵 筋 。 当 在 暗 梁 上 集中 标注 的 内 容 不 适用 于 某 路 
或 某 基 挑 端 时 ， 则 将 其 不 同 数值 标注 在 该 跨 或 该 县 挑 端 ， 施 下 时 按 原 位 注 写 取 值 。 

当 设 置 暗 梁 时 ， 柱 上 板 带 及 跨 申 板 带 标注 方式 与 本 书 梁平 法 一 敏 。 柱 上 板 带 标注 的 配 筋 仅 设 置 在 
瞳 梁 之 外 的 柱 上 板 带 范围 内 暗 梁 钢筋 构造 三 维 示意 如 图 5.15 所 示 。 










































mT ALOT (2А) НЕ 
ПИ 600х300 I I т 
E $10@200(6) | | | ' 
@ т В6%20: T6822 га 
کاس ج‎ = = == < === == = === еш = 
r 1 НЕ 
тт 
1 
ШП ' 1 
H l | 11 
г! ' 
11 1 l 11 
АТОЦЈА) 
600x300 
Ф10@200(6) 


В6$20; T6$22 











#5.15 暗 梁 钢筋 构造 三 维 示意 


梁 ， 在 图 中 我 们 要 注意 暗 梁 与 非 贯通 钢筋 的 位 置 关系 是 非 贯通 钢筋 在 暗 梁 上 ， 其 标注 钢筋 构 
法 结构 图 集 》( 第 二 版 )。 
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板 平 法 识 图 规则 








Ф завк 


瞳 梁 中 纵向 钢筋 连接 、 锚 固 及 支 座 上 部 纵 筋 的 伸 出 长 度 等 要 求 同 轴线 处 柱 上 板 带 中 纵向 钢筋 。 

无 梁 楼 盖 跨 中 板 带 上 部 纵向 钢筋 在 病 支 座 的 锚固 要 求 ，《 建 筑 三 维 平 法 结构 图 集 》( 第 二 版 ) 
标准 构造 详 图 中 规定 : 当 按 铵 接 时 ， 平 直 段 伸 至 闯 支 座 对 边 后 谊 折 ， 且 平 直 段 长 度 二 0.351, % 
折 段 长 度 为 15d(d 为 纵向 钢筋 直径 ); ДНИ ДАВУ, DER EM ЛАБАТ, 
且 平 直 段 长 度 061, АКЕЛ 154, 

板 纵向 钢筋 的 连接 可 采用 绑扎 搭 接 、 机 械 连接 或 焊接 ， 其 连接 位 置 详 见 《建筑 三 维 平 法 结构 
图 集 》( 第 二 版 ) 中 相应 的 标准 构造 详 图 。 当 板 纵向 钢筋 采用 非 接触 方式 的 绑扎 搭 接连 接 时 ， 其 拱 
接 部 位 的 钢筋 净 距 不 宜 小 于 30mm， 且 钢筋 中 心 距 不 应 大 于 0.2L, 及 150mm 中 的 较 小 者 。 








该 案例 是 钢筋 混凝土 无 梁 楼 盖 平 法 施工 图 ， ENTRE د‎ 。 案 例 中 介绍 了 无 梁 楼 盖 
板块 [ 柱 上 板 带 (ZSB)、 跨 中 板 带 (KZB)] ЯЙ САТ) 的 入 示 注 情况 。 标 注 的 钢筋 内 容 包 括 : 
板 上 部 货 通 纵 筋 、 板 下 部 贯通 纵 筋 、 板 负 筋 、 ROE. 图 纸 中 的 标注 是 以 板块 集中 标注 和 
板 支 座 原 位 标注 来 说 明 钢 筋 的 配 筋 情况 。 NS 


„УХА 
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5.9.1 


楼 板 相关 构造 平 法 识 图 





楼 板 相关 构造 的 平 法 施工 














5.9.2 楼 板 相关 构造 编号 表 
楼 板 相关 构造 编号 按 表 5-4 的 规定 。 


构造 类 型 
纵 筋 加 强 带 
后 浇 带 
Hi 


局 部 升降 板 
板 加 腋 
板 开 洞 
板 翻 边 
角 部 加 强 筋 


ЖЕНА ЛЖ x 


АЛ 
ЕДІ) ¬ 


OBER 





表 5-4 楼板 相 关 构造 类 型 与 编号 


K 
хх, МЕ 
< N 








， 是 在 板 平 法 施工 图 上 采用 直接 引 注 方式 表达 。 


说 M 
ш 位 置 配 盘 
KESE ELLES 


КЕЗІ. 


板 厚 及 配 筋 与 所 在 板 相同 ， 

“构造 升降 高 度 在 300mm 

腋 高 与 腔 宽 可 选 注 

最 大 边 长 或 直径 < 1000mm， 加 强 筋 长 
度 有 全 跨 贯 通 和 自 洞 边 锚固 两 种 

_ 翻 边 高 度 < 300mm 


AS о кае 
EGEA 


板 悬 挑 阳 角 上 部 放射 筋 
通常 用 于 无 柱 帽 无 梁 楼 盖 的 柱 项 
通常 用 于 无 柱 帽 无 梁 楼 盖 的 柱 顶 


楼 板 构造 在 图 纸 中 通常 使 用 直接 引 注 的 方式 进行 标注 。 但 相关 钢筋 标准 构造 详 图 需 查阅 《 建 


筑 三 维 平 法 结构 图 集 》( 第 二 


版 ) 


5.10.1 
纵 筋 加 强 带 JQD 的 引 注 。 


强 叶 通 纵 筋 等 由 引 注 内 容 表达 。 
些 设 单 向 加 强 贵 通 纵 筋 ， 取 代 其 所 在 位 置 板 中 原配 置 的 同 向 
和 上 部 均 设置 。 纵 筋 加 强 带 的 引 注 如 图 5.16 所 示 。 


纵 筋 加 强 带 


加 强 贯通 纵 筋 可 在 板 下 部 配置 ， 也 可 在 板 下 亲 
当 将 纵 筋 加强 带 设置 为 暗 梁 
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纵 筋 加 强 带 注 写 的 有 关 事项 


纵 筋 加 强 带 的 平面 形状 及 定位 由 平面 布置 图 表达 ， 加 强 带 内 配置 的 加 








БИМ. ЊЕ ДЕ, 


EAN, МУРЕ АЊА, ЕУ ТИРА 5.17 所 示 。 





板 平 法 识 图 规则 



































т | 
= | 
Шы 纵 筋 加 强 带 编号 及 跨 数 
£ оох ( 当 为 一 跨 时 可 不 注 跨 数 ) 
= | JQDxx(x) 
š | Bexx@x<x—— Fili uB BL 
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| D О 
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板 上 部 原 有 了 配 入 


JQD=x(>) 












图 5.17 纵 筋 加 强 带 JOD 引 注 图 示 (上 暗 梁 形式 ) 


纵 筋 加 强 带 JQD 引 注 图 示 ( 瞳 梁 形式 ) 标准 构造 详 图 三 维 示 意图 见 《 建 筑 三 维 平 法 结构 
， 图 集 》( 第 二 版 ) 。 


5.10.2 后 浇 带 的 注 写 内 容 

后 浇 带 HJD 的 引 注 。 后 浇 带 的 平面 形状 及 定位 由 平面 布置 图 表达 ， 后 浇 带 留 筋 方式 等 由 引 注 内 
容 表 达 ， 包 括 : 

(1) 后 浇 带 编号 及 留 筋 方式 代号 。 本 书 提 供 了 两 种 留 筋 方 式 ， 分 别 为 : REH ORS GT), 
100% 拱 接 留 筋 (代号 100%). 

(2) 后 浇 混凝土 的 强度 等 级 为 CX X 。 宜 采用 补偿 收缩 混凝土 ， 设 计 应 注 明 相关 施工 要 求 。 

(3) 当 后 浇 带 区 域 留 筋 方式 或 后 浇 混 凝 土 强度 等 级 不 一 致 时， 设计 者 在 图 中 注 明 与 图 示 不 一 致 的 
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部 位 及 做 法 。 后 浇 带 引 注 见 图 5.18. 


езе 
贯通 留 筋 的 后 浇 带 宽度 通常 取 大 于 或 等 于 800mm; 100% 搭 接 留 筋 的 后 浇 带 宽度 通常 取 
800mm 与 (LL+60mm) 的 较 大 值 (L. 为 受 拉 钢 筋 的 搭 接 长 度 ) 。 








3 





== а 
FURS + 
|| г ЕЧ 
 HJDxx(GT) 
ски 后 浇 混凝土 强度 等 级 = 

[1 | 日 D 做 法 由 设计 明确 1% 
















>30 |>)>(Һ+60у |230 
1 >800 





А ЛЕН ЈУ Е 后 淡 带 HJD 员 通 留 筋 构造 引 注 图 示 
E A 图 5.18 后 浇 带 HJD 引 注 图 示 

Ф зах 

后 浇 带 HJD 标准 构造 详 图 三 维 示意 图 见 《 建 筑 三 维 平 法 结构 图 集 》( 第 二 版 ) 。 


5.10.3 柱 帽 的 引 注 示 意图 
ЖЕН 2Мх 的 引 注 见 图 5.19 一 图 5.22。 柱 帽 的 平面 形状 有 矩形 、 圆 形 或 多 边 形 等 ， 其 平面 形状 由 
平面 布置 图 表达 。 
柱 帽 的 立 面 形状 有 单 倾角 柱 帽 ZMa( 图 $.19)、 托 板 柱 帽 ZMb( 图 5.20)、 变 倾角 柱 帽 ZMc( 图 5.21) 
和 倾角 托 板 柱 帽 ZMab( 图 5.22) 等 ， 其 立 面 几 何 尺寸 和 配 筋 由 具体 的 引 注 内 容 表 达 。 图 中 с. с, МХ, 
立方 向 不 一 致 时 ， 应 标注 (c X, с» Y). (cx X, с» У). 











板 平 法 识 图 规则 





A 伸 入 板 中 直线 长 度 
Я па МАО 















图 5.19 单 倾角 柱 帽 ZMa 引 ; „К 


Oss AN C 
{ЯМ ZMa 标准 构造 详 图 三 = = 第 三 版 ) 。 


























N 
托 板 柱 帽 的 立 而 形状 














Æ 5.20 HERM 2% 引 注 图 示 
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ZMcxx 一 变 体 角 柱 由 编号 

% hes с MAR THAT) 
ххх" МНЕ IAHBE Ж) 
boao ЖА ЧЕЙИН A 














三 Lz(L,) 不 能 满 呈 时， 


А А mush, ИРНЕН: 











№ 
变 倾角 柱 帽 的 立 面 形状 











ж N 
图 5.21 senema Ба. 






















а НА, E 
ЖИВА, SNPS 
Фах 


ој 


m А 











илек 立 面 形状 УГО 0383435 





图 5.22 ”倾角 托 板 柱 帽 ZMab 引 注 图 示 


5.10.4 局 部 升降 板 的 引 注 内 容 


局 部 升降 板 SJB 的 引 注 见 图 5.23。 局 部 升降 板 的 平面 形状 及 定位 由 平面 布置 图 表达 ， 其 他 内 容 由 
引 注 内 容 表达 。 局 部 升降 板 的 板 厚 、 壁 厚 和 配 筋 ， 在 标准 构造 详 图 中 取 与 所 在 板块 的 板 厚 和 配 筋 相 同 ， 
当 采 用 不 同 板 厚 、 壁 厚 和 配 筋 时 ， 应 补充 绘制 截面 配 筋 图 。 

局 部 升降 板 升 高 与 降低 的 高 度 ， 在 标准 构造 详 图 中 限定 为 小 于 或 等 于 300mm， 当 高 度 大 于 
300mm 时 ， 应 补充 绘制 截面 配 筋 图 。 








同 板 上 部 同 板 下 部 
同 向 配 入 同 向 配 入 








[SJBxx 一 一 局 部 升降 板 编号 
[x*，xx) 或 (+x，xx) 一 一 降低 (或 升 高 ) 的 标高 高 莽 

















өк PAR ини в) 
В ü 











图 5.23 局 部 升降 板 SJB 引 注 图 示 


ренин ----------------------; 2Жо--------- | 
， 局 部 升降 板 SJB 标准 构造 详 图 三 维 示意 图 见 《 建 筑 三 维 и: 二 版) 。 | 


5.10.5 加 腋 板 的 引 注 内 容 ИК; 
板 加 腋 JY 的 引 注 见 图 5.24. 板 加 腋 的 位 图 平面 布置 图 表达 ， 腋 宽 、 腋 高 及 配 筋 等 由 引 





注 内 容 表 达 。 

当 为 板 底 加 腋 时 ， 腑 线 应 为 虚线 ， we RISKER ; 当 腋 宽 与 及 高 同 板 厚 时 ， 
ај а “hamana мати, ит 
时 应 当 按照 图 纸 进行 。 


4 “ жа дни Ж 
А — Mk хво гару f 


у=) 
D 口 о 








有 ee | 


5.10.6 板 开 洞 的 引 注 内容 

板 开 洞 BD 的 引 注 见 图 5.25。 板 开 洞 的 平面 形状 及 定位 由 平面 布 署 图 表达 ， 洞 的 几何 尺寸 等 由 引 
注 内 容 表 达 。 

(1) 当 和 矩形 洞 边 长 或 圆 形 洞 口 直径 小 于 或 等 于 1000mm， 且 当 洞 边 无 集中 荷载 作用 时 ， 洞 边 补 强 
钢筋 可 按 标准 构造 的 规定 设置 ; 当 洞口 周边 加 强 钢筋 不 伸 圣 支 座 时 ， 应 在 图 中 画 出 所 有 加 强 钢筋 ， 并 
标注 不 伸 至 支 座 的 钢筋 长 度 。 
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(2) 当 具 体 工 程 所 需要 的 补 强 钢筋 与 标准 构造 不 同时 ， 应 加 以 注 明 。 
(3) 当 迭 形 洞口 边 长 或 圆 形 洞口 直径 大 于 1000mm， 或 虽 小 于 或 等 于 1000mm 但 洞 边 有 集中 荷载 
作用 时 ， 应 根据 具体 情况 采取 相应 的 处 理 措 施 。 











А П 
BDx> 一 一 板 开 洞 编号 
xy 一 X 向 宽度 xY 向 宽度 
В в О О 
Зи | pz mms 
/ |D=xxx 一 一 圆 i 
ҮТЕ xxx | x 
ххях > 证 
Сб xR | (Гу: 


ћ 
册 日 一- 一 日 
GE: Milik, ` 
Ym CN ` 














Хеви 
XA 














HS ELLA 6 






С хз 
YY 向 补 强 纵 盘 


у Ш5.25 ЖИВО ИВИЋ 


баны 7 ҒА; 


жле Y iti е EE RL СЕЙ ЯРАВЫЯ) (в). 
5.10.7 板 翻 边 的 引 注 内 容 
ЖИШШ ЕВ 的 引 注 见 图 5.26。 板 翻 边 可 为 上 翻 也 可 为 下 翻 ， 翻 边 尺 十 等 在 引 注 内 容 中 表达 ， 釉 边 
高 度 在 标准 构造 详 图 中 为 小 于 或 等 于 300mm。 当 翻 边 高 度 大 于 300mm 时 ， 看 图 纸 施工 。 
5.10.8 角 部 加 强 航 的 引 注 内 容 


角 部 加 强 筋 Crs 的 引 注 见 图 5.27。 角 部 加 强 筋 通常 用 于 板块 角 区 的 上 部 ， 根 据 规范 规定 的 受 力 要 
求 选择 配置 。 角 部 加 强 筋 将 在 其 分 布 范围 内 取代 原配 置 的 板 支 座 上 部 非 贯通 纵 筋 ， 且 当 其 分 布 范围 内 
配 有 板 上 部 贯通 纵 筋 时 则 间隔 布置 。 
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xx(x) 一 一 板 翻 边 编 号 及 跨 数 
X h— ИИ x lil s (Sul <300) b 












| “ 实 线 表示 上 翻 边 





虚线 表示 下 翻 边 





IFBX х(х) 





同 板 上 
МИН 


ЕДИ 


Х- 


DA = 
<< 26 ЖЗ 
A saa це 


板 翻 边 FB 引 注 图 示 构 造 详 图 三 维 示意 图 见 《建筑 三 维 平 法 结构 图 集 》( 第 二 版 ) 。 








0 О 





Crsexx@xxx 一 一 板 角 区 上 部 加 强 筋 
xxxx 一 一 跨 内 伸 出 长 度 








一 一 双向 分 布 范围 





角 部 加 强 筋 









































图 5.27 角 部 加 强 筋 Crs 引 注 图 示 
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5.10.9 # Hi f HB M ñ p ë A 
悬 挑 板 阳 角 附 加 科 Ces 的 引 注 见 图 5.28. [8 5.29. 


悬 挑 板 阳 角 放 射 筋 








悬 挑 板 |Ә ӨНЕРІ ЯБ. 









СОТА 
| 设计 不 注 时 ，_ > 
按 标准 构造 详 图 +” 


中 的 规定 取 值 ) — Bi 














25 ana 














图 5.29 БЫНАН Ces 引 注 图 示 (=) 


5.10.10 fiai W fê î R ë H 
DITI REN Rh IRER 5.30. Hirtt А АЕ РЕ RE W JE k k HE TBA А o 


5.10.11 #H 4 8 # B p Š H 
抗 冲 切 弯 起 筋 Rb 的 引 注 见 图 5.31。 抗 冲 切 弯 起 筋 通常 在 无 柱 帽 无 梁 楼 盖 的 柱 项 部 位 设置 。 
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抗 冲 切 入 盘 编号 (代号 + 序号 ) ЕЗИ нна е 
ae) ы 

| ~ 

筋 规格 括号 内 为 肢 数 


















(两 正 交 方 向 的 藕 入 配置 相同 ) 














柱 上 板 带 中 的 配 筋 





ҥн Ну 
ВИН 


КА 








За: 30 ий 
ж = 


wna 号 (代号 + 序号 ) 
N | нувон 











кы 
1. ки үн 
бинни) 4 
(ИЕН ЖЕЛЕ ІН) 
N 






弯 折 长 度 204 


图 5.31 жуа Rb 引 注 图 示 
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/ 知识 链接 


无 梁 楼 盖 中 最 常见 的 几 种 楼 盖 形 式 

(1) еж. 其 间距 为 600 ~ 1200mm, M 8 1/ (20 ~ 30) 的 短 边 跨度 ， 四 周 就 是 
纵横 向 的 框架 梁 ， 楼 面 厚度 通常 用 60mm 厚 ， 模 过 也 采用 隔 声 砌 块 代替 ， 双 向 密 肋 楼 盖 有 显著 的 
技术 经 济 优点 ， 运 用 广泛 。 

(2) 井 字 楼 盖 : 在 不 用 模 沉 的 情况 下 ， 将 肋 间距 增 大 到 1500 ~ 3000mm， 肋 高 通常 为 1/20 
的 短 边 跨度 ， 面 板 还 是 50mm 厚 ， 其 造价 略 低 。 

(3) хана TAK: 其 设置 了 无 咎 结 预 应 力 钢筋 ， 可 以 克服 平板 做 得 太 厚 而 显得 答 重 ， 
其 四 周 同样 应 该 是 纵横 向 的 框架 梁 。 

(4) ТАЊА. 即 预 制 室 心 板 (系列 型 号 为 SP 板 或 者 SPD 板 ) , НИЖНЕЕ 
生产 ， 跨 长 在 订货 时 可 以 任意 选 定 。 

(5) 肋 形 楼 盖 : 为 最 普通 的 一 种 主 次 梁 结 构 形 成 的 楼 盖 ， 设 计 。 苑 工 移 较为 简单 ， 其 柱 距 不 
宜 做 得 很 大 ， 因 此 在 教室 中 间 会 出 现 柱子 影响 使 用 。 低 标准 条 件 下 S 河 以 考虑 采用 。 


> 








CENE) 


REE ТОРА, FOE RI ЖЕНЫ ЛИ БИН ЖЕРЕ КЛАРА, EER 
KPE S УЛ ЖИНЕП PEE ЕРЕ ЈЕ ЊЕ ГАО) 无 梁 楼 盖 平 而 注 写 方式 中 的 板 
带 集中 标注 和 板 带 支 座 原 位 标注 的 注 写 内 容 ， 还 要 掌握 楼 板 相 闫 构造 类 型 的 编号 及 引 注 方式 。 除 
了 要 掌握 板 相关 的 识 图 规划 , ЖЬ НН АНЕ ОЗЕ АЕРА, 要 掌握 每 一 个 构件 的 钢筋 构造。 


Өзен» 








选择 题 
1. 板块 编号 中 XB 表示 ( ), 
А. 现 浇 板 B. ВУ с. 延伸 悬 挑 板 D. 屋面 现 浇 板 
2. 板 中 的 钢筋 标注 方法 可 以 分 为 传统 标注 和 平 法 标注 ， 其 中 在 传统 标注 表示 贯通 纵 筋 时 ， 如 


图 5.32 所 示 ， 表 示 的 是 板 的 ( ) 。 


图 5.32 传统 标注 贯通 纵 筋 


А. 上 部 通 长 筋 B. 下 部 通 长 筋 C. KEE RÊ) D. жуй 
З. 当 板 的 端 支 座 为 砌 体 墙 体 时 ， 底 筋 伸 进 支 座 的 长 度 为 ( ) 。 


ен 
қүны E vas 
С. Мах (Ж ЕЖ /2, 5а) D. Мах (ЖҚБ, 120, ЈЕ /2) Б ү! 











楼 梯 平 法 识 图 规则 
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:人 sn 
本 章 学 习 楼 梯 平 法 ， 认 识 钢筋 混凝土 楼 梯 在 建筑 申 的 咱 用 及 分 类 ; 包括 AT НТ, 

Ата ~ ATc 型 等 多 种 不 同 的 构造 形式 的 楼 梯 ， 掌 握 各 种 梯形 的 入 准 钢 筋 构造 ， 结 合 三 维 示意 图 

完成 楼 梯 平 法 识 图 案例 训练 
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(з) 各 种 板式 楼 樟 的 特征 
(1) 列表 注 写 方式 识 图 规则 
掌握 楼 栅 平 法 识 图 规则 (2 ) 平面 注 写 方式 识 图 规则 60% 
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楼 梯 是 实现 建筑 垂直 交通 运输 的 主要 方式 ， 用 于 楼 层 之 间 和 楼 层 高 差 较 大 时 的 交通 联系 。 高 层 建 
it 尽管 采用 电梯 作为 主要 垂直 交通 工具 ， 但 是 仍然 要 保留 楼 梯 供 紧 急 时 逃生 之 用 。 


6.1.1 楼 梯 的 构造 特点 
设 有 踏步 供 建 筑 物 楼 层 之 间 上 下 通行 的 通道 称 为 梯 段 。 踏 步 又 分 为 踏 面 〈 供 行走 时 踏 脚 的 水 平 刘 
分 ) 和 踢 面 〈 形 成 踏步 高 差 的 垂直 部 分 )。 


6.1.2 楼 梯 的 分 类 

楼 梯 按 梯 段 可 分 为 单 跑 楼 梯 、 双 跑 楼 梯 和 多 跑 楼 梯 。 梯 段 的 平 而 形状 有 直线 的 、 折 线 的 和 曲线 的 。 
按 材料 划分 有 钢 结构 楼 梯 、 混 凝 土楼 梯 、 木 结构 楼 梯 、 绳 梯 等 。 АНИ EAER EEN 
物 中 作为 楼 层 间 交通 用 的 构件 ， 由 连续 梯级 的 梯 段 、 кал Мн. TET LRT ESN 
中 也 同样 必须 设置 楼 梯 。 - 
楼 梯 分 普通 楼 梯 和 特种 楼 梯 两 大 类 。 记 нене лен. 钢 楼 梯 和 木 楼 梯 等 ， 其 中 钢 
筋 混凝土 楼 梯 在 结构 刚度 、 耐 火 、 造 价 、 施 工 、 рте 应 用 最 为 普遍 。 特 种 楼 
梯 主 要 有 安全 梯 、 消 防 梯 和 自动 梯 三 种 。 , 
其 中 单 跑 楼 梯 最 为 简单 ， атаке. 双 跑 楼 梯 最 为 常见 ， 有 双 跑 直上 、 双 跑 曲 折 、 
双 跑 对 折 〈 平 行 ) 等 ， 适 用 于 一 - 般 民用 建筑 和 : 工业 建筑 ; 三 跑 楼 梯 有 三 折 式 、 丁 字 式 、 分 合式 等 ， 多 
用 于 公共 建筑 ; 剪刀 楼 梯 是 由 一 对 方向 相反 的 双 跑 i 平行 梯 组 成 人 三 由 ~ 对 互相 重合 而 勾 不 连通 的 单 跑 
НОЕ, HIM ER ХИ) 能 同时 通过 较 多 的 信 流 省 空间 ; 螺旋 转 梯 是 以 扇形 踏步 支承 
在 中 立柱 上 ， 虽 = ， 适 用 于 人 流 较 少 ; 用 不 频繁 的 场所 ; 圆 形 、 半 圆 形 、 弧 
形 楼 梯 ， и, ПОЗ Фен: 造型 活泼 ， 富 于 装饰 性 ， 适 用 于 公共 建筑 。 


6.1.3 ТИТ 


ИШЕ ЧЕ ARD SS JBE. TK ЖЕЙТ. ЖЕТШ ЖО ИЛ TATE ЕН КИА, ЗУЛУ E 
钢筋 混凝土 楼 梯 的 施工 方法 分 为 整体 现场 浇筑 式 的 , 预制 装配 式 的 ， НН ВН 
整体 现场 浇筑 的 ， 刚 性 较 好 ， 适 用 于 有 特殊 要 求 和 防震 要 求 高 的 建筑 ， 但 模板 耗费 大 ， 施 工期 较 
长 。 预 制 装配 的 楼 梯 构 件 有 大 型 、 中 型 和 小 型 的 。 大 型 的 是 把 整个 梯 段 和 平台 预制 成 一 个 构件 ; 中 型 
的 是 把 梯 段 和 平台 各 预制 成 一 个 构件 ， 采 用 较 广 ; 小 型 的 是 将 楼 梯 的 斜 梁 、 踏 步 、 平 台 梁 和 板 预 制 成 
各 个 小 构件 ， 用 焊 、 错 、 栓 、 销 等 方法 连接 成 整体 。 小 型 的 还 有 一 种 是 把 预制 的 工 形 踏步 构件 ， 按 楼 
梯 坡 度 砌 在 侧 墙 内 , 成 为 悬 挑 式 楼 梯 。 小 型 预制 件 装配 的 施工 方法 适应 性 强 , 运输 安装 简便 , 造价 较 低 。 
部 分 现场 浇筑 和 部 分 预制 装配 的 ， 通 常 先 制 模 浇筑 楼 梯 梁 ， 青 安装 预制 路 步 和 平台 板 ， 然 后 再 在 三 者 
预 留 钢筋 连接 处 浇灌 混凝土 ， 连 成 整体 。 这 种 方法 较 整体 现场 浇筑 节省 模板 和 缩短 工期 ， 但 仍 保持 预 
制 构 件 加 工 精确 的 特点 ， 而 且 可 以 调整 尺寸 和 形式 。 


现 浇 混 凝 土 板式 楼 梯 平 法 施工 图 有 平面 注 写 、 齐 面 注 写 和 列表 注 写 三 种 表达 方式 。 
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6.3.1 楼 梯 类 型 表 
本 书 楼 梯 包 含 12 种 类 型 ， 详 见 表 6-1。 各 梯 板 截面 形状 与 支 座 位 置 示意 图 见 《 国 家 建筑 标准 设 
计 图 集 》(16G101-2) 的 详 图 部 分 。 
表 6-1 楼 梯 类 型 





х 


6.3.2 RASES ха 
RES ний МИС + BTXX. ATaX x 等 


6.3.3 AT~ Ranin ха 


(1) AT ~ ET 型 板式 楼 梯 代号 代表 一 段 带 上 ниже 梯 板 的 主体 为 踏步 段 ， 除 踏步 段 之 外 ， 
梯 板 可 包括 低 端 平板 、 高 端 平板 及 中 位 平板 。 

(2) АТ ~ ЕТ 各 型 梯 板 的 截面 形状 为 : 

AT 型 梯 板 全 部 由 踏步 段 构成 ; 

BT 型 梯 板 由 低 端 平板 和 踏步 段 构成 ; 

CT 型 梯 板 由 踏步 段 和 高 端 平板 构成 ; 

DT 型 梯 板 由 低 端 平板 、 踏 步 板 和 高 端 平板 构成 ; 

ET 型 梯 板 由 低 端 踏步 段 、 中 位 平板 和 高 端 踏步 段 构成 。 

(3) АТ ~ ЕТ 型 梯 板 的 两 端 分 别 以 ( 低 端 和 高 端 ) 梯 梁 为 支 座 。 

(4) AT ~ ET 型 梯 板 的 型 号 、 板 厚 、 上 下 部 纵向 钢筋 及 分 布 钢筋 等 内 容 由 设计 者 在 平 法 施工 图 中 
注 明 。 梯 板 上 部 纵向 钢筋 向 跨 内 伸 出 的 水 平 投影 长 度 见 相应 的 标准 构造 详 图 ， 设 计 者 不 注 ， 但 设计 者 
应 予以 校 核 ; 当 标 准 构造 详 图 规定 的 水 平 投影 长 度 不 满足 具体 工程 要 求 时 ， 应 由 设计 者 另行 注 明 。 


6.3.4 FT 一 GT 型 板式 楼 梯 具 备 的 特征 
(1) FT. GT 每 个 代号 代表 两 跑 踏步 段 和 连接 它们 的 楼 层 平板 及 层 间 平板 。 
(2) FT. GT 型 梯 板 的 构成 分 两 类 。 












































117 





建筑 三 维 平 法 结构 识 图 教程 ( 第 二 版 ) 








第 一 类 : FT 型 ， 由 层 间 平 板 、 踏 步 段 和 楼 层 平板 构成 。 
第 二 类 : GT 型 ， 由 层 间 平板 和 踏步 段 构成 。 
(3) FT. GT 型 梯 板 的 支承 方式 如 下 。 
OFT 型 : 梯 板 一 端的 层 间 平 板 采 用 三 边 支承 ， 另 一 端的 楼 层 平板 也 采用 三 边 支承 。 
® GT 型 : 梯 板 一 端的 层 间 平板 采用 三 边 支承 ， 另 一 端的 梯 板 段 采 用 单 边 支承 GERRE). 
以 上 各 型 梯 板 的 支承 方式 见 表 6-2. 
Ж6-2 FT. GT 型 梯 板 支承 方式 











СА) ЕТ, GT 型 梯 板 的 型 号 、 板 厚 、 上 下 部 纵向 钢筋 及 分 布 钢 入 竹内 容 和 设计 者 在 于 法 施工 图 中 
注 明 。FT、GT 型 平台 上 部 横向 钢筋 及 其 外 伸 长 度 ， 在 平面 图 中 原 位 标注。 梯 板 上 部 纵向 钢筋 向 跨 内 
伸 出 的 水 平 投影 长 度 见 相应 的 标准 构造 详 图 ， 设 计 不 注 ，/ 但 设计 潜 应 予以 校 核 ; 当 标 准 构造 详 图 规定 
的 水 平 投影 长 度 不 满足 具体 工程 要 求 时 ， 应 由 设计 者 另行 注 明 。 


6.3.5 ATa、ATb 型 板式 楼 梯 具 备 的 特征 “| 


(1) АТа, АТЫ 型 为 带 滑 动 支 座 的 板式 楼 祷 改 梯 板 全 部 由 踏步 段 构 成 ， 其 支承 方式 为 梯 板 高 端 均 支承 在 
梯 梁 上 ，ATa 型 梯 板 低 端 带 滑动 支 座 支承 不 梯 梁 止 ，ATb 型 梯 板 低 端 事 滑 动 支 座 支 承 在 梯 梁 的 挑 板 上 。 

(2) 滑动 支 座 做 法 采用 何 种 做 活 咸 由 设计 指定 。 滑 动 支 座 垫 极 可 选用 聚 四 气 乙 燃 板 〔 四 和气 板 )， 
也 可 选用 其 他 能 起 到 有 效 滑动 的 灶 种 ， 其 连接 方式 由 设计 省 另行 处 理 。 

(3) ATa、ATb 型 梯 板 采用 双 层 双向 配 筋 。 梯 梁 支承 在 梯 杜 上 时 ， 其 构造 做 法 按 11G101-1 中 框架 
Ж “KL” ; ЗЛЕ А Ар, ЗОНЕ попова ЕНЕН “L” 


63.6 ATW î UTE HÛ HE & A fE 


(1) АТс 型 梯 板 全 部 由 踏步 段 构成 ， 其 支承 方式 为 梯 板 两 端 均 支 承 在 梯 梁 上 。 

(2) ATc 楼 梯 休息 平台 与 主体 结构 可 整体 连接 ， 也 可 脱 开 连 接 。 

(3) ATe 型 楼 梯 梯 板 厚度 应 按 计算 确定 ， 且 不 宜 小 于 140mm ; 梯 板 采用 双 层 配 筋 。 

(4) ATc 型 梯 板 两 侧 设置 边缘 构件 ( 暗 梁 )， 边 缘 构 件 的 宽度 取 1.5 倍 板 厚 ; 边缘 构件 纵 筋 数 量 ， 
当 抗 震 等 级 为 一 、 二 级 时 不 少 于 6 根 ， 当 抗震 等 级 为 三 、 四 级 时 不 少 于 4 根 ; 纵 筋 直 径 为 912 且 不 小 
于 梯 板 纵向 受 力 钢筋 的 直径 ; ЖИЙ у 6@200。 梯 梁 按 双向 受 弯 构 件 计算 ， 当 支承 在 梯 柱 上 时 ， 其 构 
造 做 法 按 11G101-1 中 框架 梁 “KL”; 当 支 承 在 梁 上 时 ， 其 构造 做 法 按 11G101-1 中 非 框架 梁 “L”。 平 
台 板 按 双 层 双向 配 筋 。 


6.3.7 CTa、CTb 型 板式 楼 梯 具 备 的 特征 

(1) CTa、CTb 型 为 带 滑动 支 座 的 板式 楼 梯 ， 楼 梯 由 踏步 段 和 高 端 平板 构成 ， 其 支承 方式 为 楼 梯 
高 端 均 支承 在 楼 梁 上 。CTa 型 梯 板 低 端 带 滑动 支 座 支承 在 楼 梁 上 ，CTb 型 梯 板 低 端 带 滑动 支 座 支承 在 
挑 板 上 。 

(2) 滑动 支 座 采 用 何 种 做 法 应 由 设计 指定 。 滑 动 支 座 可 选用 聚 四 氟 乙 烯 板 ， 也 可 选用 其 他 能 保证 
有 效 滑 动 的 材料 ， 其 连接 方式 由 设计 者 另行 处 理 。 
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(3) CTa、CTb 型 梯 板 采用 双 层 双向 配 筋 。 
Барраи 


641 楼 梯 平 面 注 写 标注 方式 

楼 梯 平面 注 写 方式 ， 是 在 楼 梯 平 面 布置 图 上 注 写 截 面 尺寸 和 配 筋 具 体 数值 的 方式 来 表达 楼 梯 施 工 
图 ， 包 括 集中 标注 和 外 围 标注 。 
6.4.2 楼 梯 集 中 标注 的 有 关内 容 | 

楼 梯 集 中 标注 的 内 容 有 五 项 ， 具 体 规定 如 下 。 Ж» 

(1) 梯 板 类 型 代号 与 序号 ， 如 ATXX。 4 

(2) 梯 板 厚度 ， 注 写 为 h=X XX. د‎ 和 平板 厚度 不 同时 ， 可 在 梯 











段 板 厚 度 后 面 括号 内 以 字母 P 打头 注 写 平板 厚度 


【案例 解析 6-1] 
8-130(150), 130 表示 梯 段 板 厚度 ，150 Ат Ne 
(3) 踏步 段 总 高 度 和 踏步 级 数 ， иге, 18. 





(4) 梯 板 支 座 上 部 纵 筋 ， и, 分 隔 。 
(5) 梯 板 分 布 筋 ， 以 下 打头 注 写 лит ， 该 项 也 可 在 图 中 统一 说 明 。 
【案例 解析 6-2] 


x 

平面 图 中 梯 板 类 型 及 配 盘 She rS % 

АТИ ; /=120 844 2 RR ИЛ 1800/12 APSR NM 

$10@200 ; $120@150 ARA : Я TSE Нуи (可 统一 说 明 )。 

# 

6.4.3 ШНЯНЕЛВНХИЯ А 

ВНЕ 容 ， 包 括 楼 梯 间 的 平面 尺寸 、 楼 层 结构 标高 、 层 间 结 构 标 高 、 楼 梯 的 上 下 方向 、 
梯 板 的 平面 儿 何 尺 寸 、 平 台 板 配 筋 、 梯 梁 及 梯 柱 配 筋 等 。 


6.51 剖面 注 写 的 方式 

前 面 注 写 方式 需 在 楼 梯 平 法 施工 图 中 绘制 楼 梯 平面 布置 图 和 楼 梯 前 面 ， 注 写 方式 分 平面 注 写 、 齐 
面 注 写 两 部 分 图 。 
6.5.2 楼 梯 平面 注 写 的 有 关内 容 

楼 梯 平 面 布置 图 注 写 内 容 ， 包 括 楼 梯 间 的 平面 尺寸 、 楼 层 结构 标高 、 层 间 结 构 标 高 、 楼 梯 的 上 下 
方向 、 梯 板 的 平面 几何 尺寸 、 梯 板 类 型 及 编号 、 平 台 板 配 筋 、 梯 梁 及 梯 柱 配 筋 等 。 
6.5.3 ”楼梯 训 面 注 写 的 有 关内 容 

楼 梯 剖 面 图 注 写 内 容 ， 包 括 梯 板 集中 标注 、 梯 梁 梯 柱 编号 、 梯 板 水 平 及 竖 向 尺寸 、 楼 层 结 构 标 高 、 
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层 间 结构 标高 等 。 


6.5.4 榜 板 集中 标注 的 内 容 

梯 板 集中 标注 的 内 容 有 四 项 ， 具 体 规定 如 下 。 

СТ) 梯 板 类 型 及 编号 ， 如 ATX X. 

(2) 梯 板 厚度 ， 注 写 为 =X xX X 。 当 梯 板 由 踏步 段 和 平板 构成 ， 日 踏步 段 梯 板 厚度 和 平板 厚度 
不 同时 ， 可 在 梯 板 厚度 后 面 括号 内 以 字母 P 打头 注 写 平板 厚度 。 

(3) 梯 板 配 筋 ， 注 明 梯 板 上 部 纵 筋 和 梯 板 下 部 纵 筋 ， 用 分 号 “; ”将 上 部 与 下 部 纵 筋 的 配 筋 值 分 隔 开 米 。 

(4) 梯 板 分 布 篇， 以 F 打头 注 写 分 布 钢筋 具体 值 ， 该 项 也 可 在 图 中 统一 说 明 。 

【案例 解析 6-3] 

剖面 图 中 梯 板 配 筋 完整 的 标注 如 下 : 

ATI, h=120 梯 板 类 型 及 编号 ， 梯 板 板 厚 ; $10@200 ; #12@15 ТҮЗ ТАМ ЕФ8@250; 

ЕУ TAHA). 











6.61 列表 注 写 的 有 关内 容 
列表 注 写 方式 ， 是 用 列表 方式 注 写 梯 板 截面 尺寸 和 配 筋 具体 数值 的 方式 来 表达 楼 梯 施工 图 。 


6.6.2 列表 注 写 方式 示意 
列表 注 写 方式 的 具体 要 求 同 旗 商 注 写 方 式 ， 仅 将 章 商 注 写 方式 中 的 第 6.5.4 条 梯 板 配角 注 写 项 改 

为 列表 注 写 项 即 可 。- 太 
梯 板 列表 格式 兄 表 -63。 


Ж6-3 ЯЛЫ 


钢筋 混凝土 楼 梯 平 法 结构 施工 图 包括 两 部 分 : 四 平面 图 部 分 ; @ 剖 面 图 部 分 。 识 图 首先 是 对 图 纸 
进行 初步 了 解 ， 首 先 看 图 名 ， 了 解 图 纸 的 大 致 内 容 ， 然 后 再 看 里 面 的 具体 内 容 。 在 本 楼 梯 案 例 中 ， 读 
完 图 名 后 ， 已 经 对 楼 梯 的 类 型 有 了 一 个 初步 的 了 解 。 接 着 再 看 平面 图 部 分 ， 通 过 里 面 的 信息 可 以 知道 
整个 楼 梯 的 架构 尺寸 、 踏 步 数 及 平台 板 的 钢筋 信息 。 最 后 结合 剖面 图 ， 就 能 知道 整个 楼 梯 的 高 度 、 踏 
步 高 、 楼 梯 板 厚 和 楼 梯 有 关 钢 筋 。 那 么 通过 这 两 部 分 内 容 可 以 对 整个 楼 梯 构件 进行 识 图 ， 结 合 图 纸 内 
容 就 使 于 施工 人 员 进 行 施工 了 。 
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@ 本 章 小 结 D 


本 章 学 习 了 楼 梯 平 法 ， 主 要 讲述 楼 梯 的 各 种 构造 类 型 ， 包 括 AT ~ НТ, АТа ~ ATc 型 楼 梯 ， 
这 些 类 型 是 建筑 工程 中 常用 的 楼 梯 类 型 。 在 本 章 中 也 分 析 了 楼 梯 各 种 类 型 的 截面 构成 、 楼 梯 分 
部 构件 ， 在 设计 使 用 的 过 程 中 可 以 根据 设计 者 喜爱 选用 合适 的 楼 梯 类 型 。 在 认识 各 种 楼 梯 类 型 
之 外 ， 我 们 也 学 习 了 各 种 类 型 楼 梯 的 钢筋 构造 ， 掌 握 各 种 类 型 楼 梯 的 配 筋 情况 。 


э аә 


选择 是 ٩ 
т. 下面 有 关 BT 型 楼 梯 描述 正确 的 是 ( O). RI 
A.BT 型 楼 梯 为 有 低 端 平板 的 一 忠 楼梯 ` 

В. BT 型 楼 梯 为 有 高 端 平板 的 一 跑 楼 梯 
C . 低 端 、 高 端 均 为 单 边 支 座 2 
РЕН И LE E | 

2 楼梯 所 包含 的 构件 内 容 一 般 有 层 间 平 板 和 ( ). X 
A. MSR вани, V с 楼 层 梯 梁 v OREP 
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7.1.1 钢筋 混凝土 独立 基础 概述 


基础 的 定义 是 “将 建筑 上 部 荷载 传递 给 地 基 ” 的 构件 叫 基础 。 
ОРАО 当 建 筑 物 上 部 结构 采用 框架 结构 或 单 层 排 架 结构 承重 时 ， 基 础 常 采 用 方形 、 圆 杜 形 
s: 和 多 边 形 等 形式 的 独立 式 基础 ， 这 类 基础 称 为 独立 基础 ， 又 称 单独 基础 ， 是 整个 或 局 


结构 物 下 的 无 筋 或 配 筋 基础 。 独 立 基础 可 分 为 普通 独立 基础 和 杯 口 独立 基础 两 种 类 型 。 

基础 底板 的 截面 形式 又 可 分 为 阶 形 和 坡 形 两 种 。 
7.1.2 独立 基础 的 作用 ТА 

НЕЗ АЕНА ОАР ВЕНАНЫ МЕНЕ ЧНУ. EFRA 
КЕНЕЕН ЕА KEE CAPER EDE) ЕА ДВЕ 23 1108630494 RLE 
件 )。 柱 下 独立 基础 ， 也 称 为 独立 基础 ; 独立 承 台 ,包括 墙 后 = 多 桂 下 独立 承 台 。 
7.1.3 独立 基础 平 法 施工 图 的 注 写 说 明 ~ 

独立 基础 平面 布置 ， 是 将 独立 基础 平面 图 与 基础 所 支承 的 柱 一 起 绘制 的 。 在 独立 基础 平面 布置 图 
上 注 有 基础 定位 尺寸 、 基 础 编号 、 截 面 紧身 愉 本、 配 筋 等 信息 。 


71.4 独立 基础 的 分 类 与 编导 OF 








BOTE E 7-1. Ww 
А 表 7 一 1 、 独立 基础 编号 





7.1.5 独立 基础 结构 施工 图 识 图 

普通 独立 基础 和 杯 口 独立 基础 的 集中 标注 , 是 在 基础 平面 图 上 集中 引 注 : 基础 编号 、 截 面 竖 向 尺寸、 
配 筋 三 项 必 注 内 容 ， 以 及 基础 底面 标高 等 内 容 。 

独立 基础 集中 标注 的 具体 内 容 ， 规 定 如 下 。 

(1) 注 写 独立 基础 编号 〈 必 注 内 容 )， 见 表 7-1。 

(2) 独立 基础 底板 的 截面 形状 通常 有 两 种 : 

包 阶 形 截面 编号 加 下 标 “J”， 如 DJXX、BJXxX ; 

@ 坡 形 截面 编号 加 下 标 “P”， 如 DJ,XX、BJ,XX。 

(3) 注 写 独立 基础 截面 竖 向 尺寸 。 

(4) 独立 基础 配 筋 等 。 

下 面 按 普通 独立 基础 和 杯 口 独立 基础 分 别 进行 说 明 。 
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1. 普通 独立 基础 种 类 及 其 结构 施工 图 坚 向 尺寸 标注 

【案例 解析 7-1] 

当 阶 形 截面 普通 独立 基础 DJ x x 的 坚 向 尺寸 注 写 为 400/300/300 时 ， 表 示 h=400mm, h,=300mm, 
有 加 =300mm， 基 础 底板 总 厚度 为 1000mm。 










y 
图 7.1 阶 形 截面 普通 独立 基础 竖 向 尺寸 Ж 
их 


注 : 案例 及 图 7. 1 为 三 阶 ; 当 为 更 多 阶 时 ， 各 阶 尺寸 自 下 而 上 用 “/” 儿 


(1) 当 独 立 基础 为 单 阶 时 ， 其 竖 向 尺寸 仅 为 一 个 ， 552 见 图 7.2。 


; вж 
УМ x 
К РИЧИ 
(2) 当 基 础 为 坡 形 截 面 时 ， Е hh, BIS 73. w Ж 


【案例 解析 7-2】 | < 
当 坡 形 截面 普通 独立 基础 JP. x x E ARG ж 350/300 时 ， 表 示 h=350mm, A.=300mm, 


Wa СШ x< 
EE 


图 7.3 坡 形 普通 独立 基础 竖 向 尺寸 


台阶 





2. 杯 口 独立 基础 种 类 及 其 结构 施工 图 坚 向 尺寸 标注 
当 基 础 为 阶 形 截面 时 ,其 竖 向 尺寸 分 两 组 ,一 组 表达 杯 口内 , 另 一 组 表达 杯 口外 ,两 组 尺寸 以 “/” 分 隔 ， 
注 写 为 : ayqm，h/hy…， 其 含义 见 图 7.4 和 图 7.5， 其 中 杯 口 深度 a, 为 柱 插入 杯 口 的 尺寸 加 50mm。 


жп 


图 7.4 阶 形 截面 杯 口 独立 基础 坚 向 尺寸 139 


台阶 
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X 1 
„х- „Дакије лз X 
图 7.5 ёш Р 
їйї: Тш HEE ауа, Һу ЗМ 7.6 和 图 7.7. 





图 7.6 坡 形 截面 杯 口 独立 基础 坚 向 尺寸 





A77 坡 形 截面 高 杯 口 独立 基础 坚 向 尺寸 
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3. fk ЖАЖА 


ЖОШ У а аи руж 5 ЈОЈ ЙАА [и] Ме E MSE m F. 

O A B 代表 各 种 独立 基础 底板 的 底部 配 筋 。 

@х 向 配 筋 以 X 打头 、Y НЕМ У 打头 注 写 ; 当 两 向 配 筋 相同 时 ， 则 以 X&Y 打头 注 写 。 

【案例 解析 7-3] 

当 独 立 基础 底板 配 筋 标注 为 B: ХФ160150, ҮФ160200 表示 基础 底板 底部 配置 HRB400 级 钢筋 
X 向 直径 为 电 16， 分 布 间 距 为 150mm ; Y 向 直径 为 由 16， 分 布 间距 为 200mm， 如 图 7.8 所 示 。 





B: Xe16@150 
Y#16@200 







XX 向 钢筋 


ж 


图 7.8 独立 ка 
4. 杯 口 独立 基础 顶部 焊接 钢筋 网、 у 
以 Sn танана 各 边 钢筋 。 
【案例 解析 7-4] | р. 
еси ЖЕ» 51214, 部 每 边 配置 2 根 HRB400 级 直径 为 由 14 
的 料 接 钢筋 网 ， а =. Ж 
% 


[502914 





杯 口 焊接 钢筋 网 Sn2 和 14 
防止 杯 口 混凝土 开裂 





底部 受 力 钢筋 网 














图 7.9 单 杯 口 独 立 基础 顶部 焊接 钢筋 网 


【案例 解析 7-5] 
当 双 杯 口 独立 基础 顶部 钢筋 网 标注 为 Sn2 由 16， 表 示 杯 口 每 边 和 双 杯 口中 间 杯 壁 的 顶部 均 配置 2 
根 HRB400 级 直径 为 16 的 焊接 钢筋 网 ， 如 图 7.10 所 示 。 
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| 512916 
502816 а 顶部 焊接 钢筋 网 























图 7.10 ی ا‎ / 
5. 高 杯 口 独立 基础 的 杯 壁 外 侧 和 短 柱 配 盘 


(1) 以 O 代表 杯 壁 外 侧 和 短 柱 配 筋 。 注 写 为 : ТЛ 
当 杯 辟 水 平 截面 为 正方 形 时 ， 注 写 为 角 筋 /Х МӨЗ ЕУ ШИРИ, ER СПАЛНА, ЖЕ ЗЕТЕ 
ЖГНЕ / 短 柱 范围 内 籍 筋 间距 o 

【案例 解析 7-6】 

5 алко 3 8 A 6û 4 ин ње я 0:4820/8160220/816@200, 910015020, 
AT h Af D Ж È жак p| Atl Fo ADE Ж.Ж. HRB400 44 1£ б) #10 4» HPB300 4 Jê Ж, ДЯ Ah 
为 4$20 Я М. 6160220 Ки 945%» 91660200 #20 P AA. ЖЕНИЯ $10, 杯 口 范围 间距 
150mm, 短 柱 范围 间距 300mm, ЕТ 所 示 。 | Хх. 






























顶部 焊接 钢筋 网 
/ 
VÁ Ж 
0:4820%16@220/216@200 fà Ай 
2100150300 жайша i E50 227 
00 4 <= $100150/300 i 
间距 300 
В _ #160220  — 
нит 





图 7.11 单 高 杯 口 独立 基础 杯 壁 配 盘 
(2) 对 于 双 高 丁 口 独立 基础 的 杯 壁 外 侧 配 筋 ， 注 写 形式 与 单 高 杯 口 相同 ， 如 图 7.12 所 示 。 
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ТАИ k АЕ 
О: 4820/816@220/816@200 杯 口 范围 
$10@150/300 $10@150 





9104 150/300: у 


短 柱 范围 
°10@300 





9160020050201: 107 


4200 № 





17,12 双 高 杯 口 独 立 基 础 杯 壁 配 盘 A 

6. 普通 独立 深 基础 短 柱 坚 向 尺寸 及 钢筋 ЛА 

当 独 立 基础 埋 深 较 大 ， 设 置 短 柱 时 ， 短 柱 配 筋 应 注 写 在 独立 55 具体 注 写 规定 如 下 。 

@ 以 DZ 代表 普通 独立 深 基础 短 柱 。 Ne 

回 注 写 为 角 筋 /长 边 中 部 筋 / 短 边 中 部 筋 ， 短 筋 范围 ; 当 短 柱 水 平 截面 为 正方 形 时 ， 
注 写 为 角 筋 久 边 中 部 筋 Y 边 中 部 筋 ， 德 筋 ， + ma. 

【案例 解析 7-7】 

当 短 柱 配 筋 标注 为 DZ : 4%20/5%18/5 ыза, —2.500 ~ -0.050m ; 表示 独立 基础 的 短 柱 
设置 在 -2.500 ~ -0.050m 高 度 范围 内 ， а HPB300 44% î. 3 ОНА 


4920 Я. 5918 X 边 中 部 筋 和 ate ا‎ 21489 100mm, 如 图 7.13 所 示 。 


< %% 
DZ => 


ww 










an ЖА 


хич 
5818 
Y 边 中 部 入 
MERAN 1m 
支 在 底板 钢筋 网 上 
баН >150 





$10@100 








图 7.13 独立 基础 短 柱 配 盘 
7. 钢筋 混凝土 和 素 混 凝 土 独立 基础 的 原 位 标注 
钢筋 混凝土 和 素 混凝土 独立 基础 的 原 位 标注 ， 是 在 基础 平面 布置 图 上 标注 独立 基础 的 平面 尺寸 。 
原 位 标注 的 具体 内 容 规定 如 下 。 
СТ) 普通 独立 基础 。 普 通 独立 基础 原 位 标注 : x y Xo у 或 圆柱 直径 ас)ух, у, Е, 2, 3" 
Жер, x. у 为 普通 独立 基础 两 向 边 长 ，x.、y НАВИ АЕ, х. у, 为 阶 宽 或 坡 形 六 IRE REE 
桩 时 ， 尚 应 标注 短 柱 的 截面 尺寸 )。 对 称 阶 形 截面 普通 独立 基础 的 原 位 标注 ， 如 图 7.14 所 示 ; 非 对 称 
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阶 形 截面 普通 独立 基础 的 原 位 标注 ， 如 图 7.15 所 示 ; 设置 短 柱 独 立 基础 的 原 位 标注 ， 如 图 7.16 所 示 。 





图 7.14 对称 阶 形 截面 普通 独立 基础 原 位 标注 






RY 
кб анзнаявна 


图 7.16 设置 柱 独立 基础 的 原 位 标注 
(2) 对 称 坡 形 截 而 普通 独立 基础 。 对 称 坡 形 截面 普通 独立 基础 的 原 位 标注 ， 如 图 7.17 所 示 ; 非 对 
称 坡 形 截面 普通 独立 基础 的 原 位 标注 ， 如 图 7.18 所 示 。 








图 7.17 对 称 坡 形 截面 普通 独立 基础 原 位 标注 


144 


基础 平 法 








7.18 非 对 称 坡 形 截面 杯 口 独立 基础 原 位 标注 


8. 杯 口 独立 基础 原 位 标注 

原 位 标注 : x. у, Хо Xo fü, У, 天 1，2，3… 其 中 ，x、 шз зенан х у, Я 
ЖИЕН АЗ, x. у РИ ЖОРА Жі. 

ЖАБАЛ ха у, НЕТИ С РАИ 0) FF Jl 75mm ; ¥ 寸 按 标准 构造 详 图 ( 为 插入 
杯 口 的 相应 柱 截面 边 长 尺寸 ， 每 边 各 加 50mm)。 x 

阶 形 截面 杯 口 独立 基础 的 原 位 标注 ， 如 图 7.19 Р 高 杯 口 独 立 基础 原 位 标注 与 杯 口 
独立 基础 完全 相同 。 5х 

Ж 








图 7.20 阶 形 截面 杯 口 独立 基础 原 位 标注 (=) 
坡 形 截面 杯 口 独立 基础 的 原 位 标注 ， 如 图 7.21 和 图 7.22 所 示 。 高 杯 口 独立 基础 的 原 位 标注 与 杯 
口 独立 基础 完全 相同 。 
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жп 
< / 坡 形 台阶 


坡 形 截面 杯 口 独立 基础 原 位 标注 (一 ) 





wane яли 和 原 位 标注 综合 设计 表达 示意 ， 如 图 7.23 所 示 。 
MA 















图 7.23 普通 独立 基础 平面 注 写 方式 设计 表达 


1 ` 
标注 解释 ， ~ N 
Пјуу,200/300 ~ фе аз Ха Ww 
表示 01 普 通 独立 基础 阶 形 ， ғ ` |ВХ:Ф16@250 У 
基础 的 必 向 高 度 为 2001300; ___|увлватзо ХХ 
в:Х:@16@250; 3 455, k 
Ү:Ф16@150; > ~ š 
МЕНІ 111772 му 2 ҮБИййҮФ16@150 
钢筋 ;为 直径 1 684007 | 一 
级 钢筋 按 250 间 У A X 向 钢 盘 x&16@250 
配置 Y 向 钢筋 ,为 站 符 f6 的 HRB = 
4008820606 Jë 1501989 i 8 5] | 





设置 短 柱 独立 基础 采用 平面 注 写 方式 的 集中 标注 和 原 位 标注 综合 设计 表达 示意 ， 如 图 7.24 所 示 。 


10. 杯 口 独立 基础 平 法 结构 施工 图 示例 


杯 口 独立 基础 采用 平面 注 写 方式 的 集中 标注 和 原 位 标注 综合 设计 表达 示意 ， 如 图 7.25 所 示 。 
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Еш) 








ЈЕ Ра 
ЗАТ 12 Бекер 2E Т 
ЗЕЕ 20300350; е 
RIE DZ 4820/5%18/5%18 
БЕС 

; 0 3246 ~ 
ОЗОНЕ. У 2502-5450 << 





钢筋 ， 为 直径 16 的 HRB400 级 
钢筋 按 150 问 距 布置 。 
02:4920/5618/5918 
表示 独立 基础 的 短 柱 配 筋 为 ; 
四 角 纵 筋 4 根 直径 20 的 
HRB400 级 钢筋 ，X 边 中 部 筋 
为 5 根 直径 18 的 HRB400 铀 篇、 
Y 边 中 部 篇 为 5 根 直径 
није 

ФӘТУА НІН ЇЙ A ҮТЕ 
10 的 HPB300 级 钢筋 按 100 的 


间距 布置 
-2,500---0.050 
表示 短 柱 的 标高 „© 


图 7.24 普通 独立 基础 平面 注 写 方式 К NN 


I 
ШТ 






ТТТ 
ЕЗІ ІЗ 


641 150 

















та 
1,900/600, 300/300/900 
表示 01 普通 独立 基础 阶 形 ， 
1008900 НЕР S 
же ВЈ,01,900/600, 300300500 > 


Ж ЖЕЕ 
钢筋 : 为 直径 16 的 HRB400 $16@150, У: Ф- 
级 钢筋 按 150 间 距 布置 。Y 向 z 
钢筋 ， 为 直径 16 的 HRB400 级 
bÉ 


AH 150 [n] f: fi W: e 

0:48 20/8 16@220/8 16@200 == 
ASE ERN KG FERO 0: 2 = 
Пуља рани О < 

нкваоо а Б, 长 边 方向 中 部 
筋 为 直径 16 НЕВОЛЕ | 2 
220[nJ i r WL. i rh НІ ,| |. \ Ар 中 标底 的 厚度 600 

HRB400 4! 






au 杯 口 的 深度 900 







781644200 


立 基础 的 狠 筋 为 直径 S 
级 钢 的 J 短 边 方向 中 部 篇 









x |р жж | 
x 


$16@220 
长 边 方向 中 部 筋 















图 7.25 杯 口 独立 基础 平面 注 写 方式 设计 表达 

注 : 杯 口 独立 基础 的 短 柱 用 O 表示， 普通 独立 基础 的 短 柱 用 DZ 表示 。 图 Т. 25 属于 杯 口 独立 基础 短 柱 。 

11. 多 柱 独立 基础 平 法 结构 施工 图 示例 

独立 基础 通常 为 单 柱 独 立 基础 ， 也 可 为 多 柱 独立 基础 ( 双 柱 或 四 柱 等 )。 多 柱 独立 基础 的 编号 、 
几何 尺寸 和 配 筋 的 标注 方法 与 单 柱 独立 基础 相同 。 

多 柱 独立 基础 顶部 配 筋 和 基础 梁 的 注 写 方法 规定 如 下 。 

(1) 注 写 双 柱 独立 基础 底板 项 部 配 筋 。 

(2) 双 柱 独立 基础 的 顶部 配 筋 ， 通 常 对 称 分 布 在 双 柱 中 心 线 两 侧 ， 注 写 为 双 柱 间 纵向 受 力 钢 筋 / 
分 布 钢筋 。 

【案例 解析 7-8] 

Т:15$18@100/$10@200: 表示 独立 基础 顶部 配置 纵向 受 力 钢筋 HRB400 д, HEA $18 设置 15 根 ， 
间距 为 100mm ; 分 布 筋 HPB300 4. й ж 910, DA 8] JE 200mm, 41 7.26 所 示 。 
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т:15918@100/®10@200 
基础 项 部 纵向 受 力 钢筋 





г 





т:1581 18@ 












分 布 钢筋 
Ф10(а200 





masma 
LAA Е2в22=ЕА 














ТТІ 底板 配 筋 相关 识 图 ё 
| 规则 同 普通 独立 基础 底板 


87.26 双 柱 独立 基础 顶部 配 筋 


(3) 双 柱 独立 基础 的 基础 粱 。 当 双 柱 独立 基础 为 基础 底 与 基础 梁 相 结合 时 ， 注 写 基础 梁 的 编号 、 
几何 尺寸 和 配 篇 。 如 JLX X (1) 表示 该 基础 梁 为 1 跨 , 两 端 无 外 伸 ;JLX X ТА) 表示 该 基础 染 为 1 跨 ， 
一 端 有 外 伸 ; JLX X (1B) 表示 该 基础 梁 为 1 跨 ， 两 端 均 有 外 仲 。 
通常 情况 下 ， 双 柱 独 立 基础 宜 采用 端 部 有 外 仲 的 基础 梁 ;- ОЛОК 构造 简单 的 
单 向 受 力 配 筋 与 分 布 筋 。 基 础 梁 宽 度 宜 比 柱 截面 宽 出 不 小 于 100mm( 每 边 不 小 于 50mm)。 
基础 梁 的 注 写 规定 与 条 形 基础 的 基础 梁 注 写 规定 林 问 > | 注 写 示意 图 ， 如 图 7.27 所 示 。 


集中 标注 含义 ，JLO2(1B) 表 示 : 2 号 基础 沫 (1B) 表 示 : yet EBSD. 
Ф16@100(4) É Ts БЕШ h EM A FU f5 16 JHRB30044 414 74 1003175 fa W . 

基础 梁 配 筋 B，4425;T:4825 表 示 :，B:， 4925358850 КАРАЧИ ИИ i te25((//HRB4008 
钢筋 。 А G410 表 示 : 基础 染 的 腰 
а а ИН... “Ж r 




















352544 I 88541 880544 











ADMA eeen 
同 普通 独立 基础 底板 
基础 底板 X 向 分 布 钢筋 











И Т EAE. ЕН РА 
4 根 下 排 4 根 ， 路 中 按 原 位 标注 设 管 4825 员 通 季 “ 
وح حح ڪڪ‎ 





Е727 双 柱 独立 基础 的 基础 梁 注 写 
Я: : 基础 梁 相 关 标注 构造 详 图 见 《建筑 三 维 平 法 结构 图 集 》( 第 二 版 )。 
12. 双 柱 独立 基础 底板 的 基础 梁 结 构 施 工 图 示例 


配置 两 道 基础 梁 的 四 柱 独立 基础 底板 顶部 配 筋 。 当 四 柱 独立 基础 已 设置 两 道 平行 的 基础 粱 时 ， 在 
双 梁 之 间 及 梁 的 长 度 范围 内 配置 基础 顶部 钢筋 ， 注 写 为 梁 间 受 力 钢 筋 /分布 钢筋 。 

【 案 列 解析 7-9】 

Т:160120/%100200: 表示 独立 基础 顶部 两 道 基础 梁 之 间 配 置 受 力 钢筋 HRB400 级 ， 直 径 为 
16mm, 132 % 120mm ; 分 布 筋 HPB300 级 ， 直 径 为 10mm， 分 布 间距 为 200mm， 如 图 7.28 所 示 。 
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分 布 钢筋 | 基础 项 部 梁 间 受 力 钢筋 


基础 底板 项 部 染 间 受 力 钢筋 9711 
т:Ф16@120 









JLxx(1B) 


基础 底板 项 部 梁 间 分 布 钢筋 
$10@200 


‚КЕШИП 
串 同 普通 独立 基础 底板 
87.28 ”四 柱 独立 基础 底板 项 部 +5 
注 : 从 三 维 示意 图 中 可 以 看 到 四 柱 独 立 基础 的 全 部 配 筋 : 基础 底板 上 部 配 筋 、 下 部 配 筋 。 同 时 看 


得 出 梁 间 受 力 筋 与 基础 梁 钢 筋 的 位 置 关系 。 RN 
7.1.6 独立 基础 平 法 识 图 案例 
独立 基础 平 法 识 图 案例 要 认真 学 台 ие 三 维 示意 图 。 
PY E i | ы 


Z< 47 № 
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7.2.1 认识 钢筋 混凝土 条 形 基础 


条 形 基础 也 称 为 带 形 基础 ， 一 般 基 础 长 度 比 基 础 宽度 大 10 倍 及 以 上 的 称 为 条 形 基础 ， 条 形 基 础 
一 般 布 置 在 轴线 上 ， 而 且 会 与 其 他 两 条 及 以 上 的 轴线 上 的 条 形 基 础 相交 。 按 上 部 结构 可 分 为 墙 下 条 形 
基础 和 柱 下 条 形 基 础 。 


7.2.2 条 形 基础 平 法 施工 图 识 图 











ГУТ 1. 条 形 基础 结构 施工 图 注 写 内 容 
meem (1) 条 形 基础 平 法 施工 图 ， 有 平面 注 写 与 截面 注 写 两 称 表达 方式 。 
у (2) 条 形 基础 平面 布置 图 ， 是 将 条 形 基础 平面 与 基础 所 支承 的 上 部 结构 的 柱 、 墙 
[| -起 绘制 . 当 基础 底面 标高 不 同时 , 需 注册 与 基础 底面 基准 标高 不 同 之 处 的 范围 和 标高 。 














2. 条 形 基 础 构件 及 编号 < 


条 形 基础 编号 分 为 基础 染 和 条 形 基 础 底板 编号 ， 按 表 2-2 的 规定 。 
表 7-2 Нани 





注 : 条 形 基础 通常 采用 坡 形 截面 或 单 阶 形 截面 。 УУ 
3. 条 形 基础 梁 的 平面 注 写 内 容 54 


ажал та 

(1) HIRREN A. 

МИШ ЖЕПП Б AA: ЛЕНИЕ, RRS MANEA, MERR CF 
基础 底面 基准 标高 不 同时 ) 和 必要 的 文字 注解 两 项 选 注 内 容 。 其 具体 规定 如 下 。 

@ 注 写 基 础 梁 编号 ， 见 表 7-2。 

回 注 写 基础 梁 截 面 尺寸 。 注 写 bxh 表示 梁 截 面 宽度 与 高 度 。 当 为 加 腋 梁 时 , 用 bxh Усхс, 表示 ， 
其 中 ci ЖІК, с, 为 腋 高 。 

(2) FERN НОЛ ЖЕШ ИЕЛ. 

名 当 具 体 设 计 仅 采 用 一 种 籍 筋 间距 时 , 注 写 钢筋 级 别 、 直 径 、 间 距 与 肢 数 ( 夭 筋 肢 数 写 在 括号 内 , 下 同 )。 

回 当 具体 设计 采用 两 种 夭 筋 时 ， 用 “/” 分 隔 不 同 夭 筋 。 

【案例 解析 7-10] 

6$16@100/616@200 (4)， 表 示 配 置 两 种 HRB400 65. В 外 16， 从 每 一 梁 两 端 起 向 梁 跨 内 
按 间距 100mm 设置 6 道 染 ， 梁 其 余部 位 的 间距 为 200mm， 均 为 4 肢 手 ， 如 图 7.29 所 示 。 

图 基础 梁 底 部 、 顶 部 及 侧面 纵向 钢筋 。 

a. 以 B 打头 ， 注 写 梁 底部 贯通 纵 筋 。 当 跨 中 所 注 根 数 少 于 夭 筋 肢 数 时 ， 需 要 在 跨 中 增设 梁 底 部 架 
立 筋 以 固定 夭 筋 ， 采 用 “+” 将 贯通 纵 筋 与 架 立 蔓 相 连 ， 架 立 筋 注 写 在 加 号 后 面 的 括号 内 。 
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JLO1(2B) 500х800 
6Ф16@100/Ф16@200(4) 
B:4%28;T: 8828 5/3 
|64916 
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[ШЕЛ 
染 端 第 一 种 第 入 范围 6916@100 
加 密 区 















果 端 第 一 种 箱 凶 范围 6o16@100 
тек Шы. 


Pc ЕД 
范围 b16@200(4) 








8928 5/3 





图 7.29 条 形 基础 集中 标注 原 位 标注 三 维 示意 1 


b. 以 T 打 头 ， 注 写 梁 顶部 贯 il аз: ин Ө ^з захава 分 隔 开 。 
с. 当 梁 底部 或 项 部 贯通 纵 时 ， 用 “/” 将 各 : 


[条例 解析 7-11] кз 
pom x FRANKIT ANRIA ‚ жщ ДВА LHH 5628, 


== 3928, + 人 如 图 7.30 所 示 。 
下 一 排 为 сен 130 所 жў. 
































N JLO1(2B) 500-800 

2 9016@100/916@200(4) 
В: 4828:T: 5928 5/3 
6416 

基础 梁 





























































上 部 第 一 排 5 和 28 红 上 部 第 二 排 3828 蓝 











8928 53 8228 53 





8%28 5/3 





4928 4928 4928 4928 


图 7.30 条 形 基础 一 基础 梁 集 中 标注 原 位 标注 三 维 示意 2 
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Ф зена 


基础 梁 的 底部 员 通 纵 筋 ， 可 在 跨 中 1/3 净 跨 长 度 范围 内 采用 搭 接连 接 、 机 械 连接 或 焊接 连接 。 


基础 梁 的 顶部 贯通 纵 筋 ， 可 在 距 柱 根 1/4 净 跨 长 度 范围 内 采用 搭 接连 接 ， 或 在 柱 根 附 近 采 用 
机 械 连接 或 焊接 ， 且 应 严格 控制 接头 百分率 。 


d. 以 大 写字 母 G 打头 注 写 梁 两 侧面 对 称 设置 的 纵向 构造 钢筋 的 总 配 筋 值 〈 当 梁 腹 板 净 高 h, 不 小 
于 450mm 时 ， 根 据 需要 配置 )。 
【案例 解析 7-12] 


G4 业 16， 表 示 梁 每 个 侧面 配置 纵向 构造 钢筋 2916, XECE 4916, #4 7.31 所 示 。 


2.01028) 500х800 PA 
910@100/910@200(4) (> 
B4828:T8228 5/3 к > МЗ 
64916 Ф 














наше | جد‎ 

























































дете Н 
< 





t s ) 4928 Шіл; өз 
~ 25 7.31 条 形 基础 ~ ара али те 3 
e. 以 B TIN ВЕНЕ ТЕРЕ rik НИ FEIN, ERS ЈН ERAS 
ЖОЙ, ЖІ “+” ҚИЯҒА ЕАУ ЈАН МЕ, OLDE ЕП НІНЕН A, ПІН 7.32 所 示 。 
Л.01(2В) 600x800 


(99102 100/6 102 2004) 
|В2925:74928 


8925 4/4 29252916) 


























8825 4/4 2925:(2916) 892544 





8925 4/4 2225+(2%16) 825 4/4 


2225+(2916) 8925 4/4 
ваний ваний 


图 7.32 条 形 基础 一 基础 梁 集 中 标注 原 位 标注 三 维 示意 4 
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基础 平 法 





(3) 注 写 基础 梁 底 面 标高 。 当 条 形 基础 的 底面 标高 与 基础 底面 基准 标高 不 同时 ， 将 条 形 基础 底面 
标高 注 写 在 “()” 内 。 


7.2.3 基础 梁 的 原 位 标注 


(1) 原 位 标注 基础 梁 端 或 梁 在 柱 下 区 域 的 底部 全 部 纵 筋 ( 包括 底部 非 贯通 纵 筋 和 已 集中 注 写 的 底 
部 贯通 纵 筋 )。 
@ 当 梁 端 或 梁 在 柱 下 区 域 的 底部 纵 筋 多 于 一 排 时 , 用 “/” 将 各 排 纵 筋 自 上 而 下 分 开 , 如 图 7.33 所 示 。 


在 基础 梁 结 构 施工 图 中 底部 两 排 纵向 钢 科 的 三 维 示例 































































































基础 果 | _ 
B825 47 925] 4/4 8925 4/4, 8925 447117525 4/4 
JL01(2B) 400х700 АА 
9Ф10@100/®10@200(4) “8825 示 
B4828;T4928 уа” 部 设 
(04816 ¿ ІЗІН 625 
у? < HPR400 级 钢 
筋 分 为 上 下 两 排 ， 
паника, 







КИН. 














80925 44 





8925 44 





8925 44 8925 4/4 


8225 КА 


с, - 排 时 用 “/” py ат = 维 示意 图 
7.33 条 形 基础 一 ш сеа 


МЕ: 用 “+” 将 丙种 直径 的 纵 筋 相 连 ， 如 图 7.34 所 示 。 


桩 下 区 域 


y 


“Т 











її: 29282625 Б 
ШЕЛІГІ 
көме побио 
= т КЛ ШД 
P= 4/4 282592916) E SD 了 5 4/4| 。 直径 16 的 HPB300 级 钢 
| MRE BL. "JAM: 
数 大 于 纵 销 数 时 ， 采 用 名 
当 同 排 纵 授 有 两 种 直径 时 ， 用 “+ 将 机 种 关公 的 级 季 相连 。 HIRE ИЛИН 
JLO1(2B) 400х700 
9Ф10@100/Ф10@200(4) 
В4925;72028 
(64916 


















































тілдін зына 





802544 8625 44 202552916) 825 44 802544 292552916) 8925 44 8625 44 
图 7.34 条 形 基础 一 基础 梁 集中 标注 原 位 三 维 示意 6 
图 当 梁 中 间 支 座 或 梁 在 柱 下 区 域 两 边 的 底部 纵 筋 配 置 不 同时 ， 需 在 支 座 两 边 分 别 标注 ; 当 梁 中 间 
支 座 两 边 的 底部 纵 筋 相同 时 ， 可 仅 在 支 座 的 一 边 标 注 。 
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图 当 梁 端 ( 柱 下 ) 区 域 的 底部 全 部 纵 筋 与 集中 注 写 过 的 底部 贯通 纵 筋 相同 时 , 可 不 再 重复 做 原 位 标注 。 
(2) 原 位 注 写 基础 梁 的 附加 舌 筋 或 ( 反 扣 ) 帅 筋 。 当 两 向 基础 梁 十 字 交 叉 位 置 无 柱 时 ， 应 根据 抗 
力 需 要 设置 附加 德 筋 ， 如 图 7.35 所 示 。 





жәме | 


|, | 
Ет; | Dg 


2918 | لا‎ 
77 ІЛЕ 
4010450 









































































Ив У 


i т о ЖЖ Е К ЛИНИИ т тЫ 


图 7.35 条 形 基础 - њежеђИ MANZARA 
(3) 原 位 注 写 基础 梁 外 伸 部 位 ЕЛЕ 当 基 础 梁 外 伸 部 位 采用 变 截 面 高 度 时 ， 在 该 部 
位 原 位 注 写 Бхрућ, Mm ЖЕНИШИН, h 为 尽 端 截面 高 度 。 


7.2.4 ТТТ 
凡 基 础 染 柱 下 区 域 底部 非 1 он 长 度 om 值 ,、 轨 配 置 不 多 于 两 排 时 ， 在 标准 构造 详 图 中 统 
- 取 值 为 自 柱 边 向 跨 内 仲 出 至 Ly3 位 置 ; 当 非 SUALA 于 两 排 时 ， 从 第 三 排 起 向 跨 内 的 伸 出 长 
度 值 应 由 设计 者 注 明 > 仅 的 取 们 规定 为 : ТЕДІ ERTAN, 1, 取 本 边 跨 的 净 跨 长 度 值 ; 
对 于 中 间 支 座 的 感 部 非 贯通 纵 筋 ， Т, 取 支 座 两 边 较 大 一 跨 的 净 跨 长 度 值 ， 如 图 7.36 所 示 。 


顶部 "ОТ 连接 区 内 采用 搭 接 ， 机 械 连 接 或 焊接 。 同 一 连接 区 段 
连接 区 到 下 一 连接 区 并 满足 连接 











头面 积 下 分 率 不 家 大 于 50%。 当 钢筋 长 度 可 穿 过 
йн 





顶部 贯通 纵 筋 连 接 区 顶部 贯通 纵 筋 连接 区 
1,4 Lj4 А 1,4 







纵 筋 连 接 区 

















ер [м al т ғ т | Г У ا‎ Р Г о ЕТЕ 


底部 贯通 纵 入 连接 区 | 底部 货 通 纵 筋 连接 区 
h. ма he 1,1 
底部 非 贯 通 纵 筋 


项 部 贰 通 纵 筋 在 连接 区 内 采用 措 接 ， 机 械 连 接 或 焊接 连接 
区 到 下 一 连接 区 并 满 





部 非 贯 通 纵 筋 底部 非 贯通 纵 筋 


接 区 段 内 接头 面积 百分率 不 宜 大 于 50%。 当 钢筋 长 度 可 穿 过 一 连接 
接 要 求 时 ， 宜 穿越 设置 









基础 梁 儿 纵向 钢筋 与 篇 入 构造 


图 7.36 条 形 基础 - 基础 梁 集 中 标注 三 维 钢筋 构造 
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"НЕ МИ ЧИЛЕ" о ЛЕВО ЛАЛЕ KE ЕЛИН НЕ и 区 RRENEAN 


图 7.36 条 形 基础 ~ миш” + ЭШ (%) 


725 条 形 基础 放松 的 结 和 施工 国 识 计 Ху 

1. 条 形 基础 底板 的 注 写 内 容 

条 形 基础 底板 TJB;、 ре анатеми 

алыйк фан 

条 形 此 而 底板 的 集中 标注 内 守 eens, я 、 了 配角 三 项 必 注 内 容 ， 以 及 
条 形 基础 底板 底面 标高 ЕЕЕ Mol bei A FI: EIGEN. 

EAE шг 其 具 
体 规定 如 下 。 ~ ; 

227 WE, «РООННИНЕНИТИНИН 

OMERTA Ма SINF H “J”， 如 TJB,，X X(X x) 

回 坡 形 截面 ， 编 号 加 下 标 “P”， 如 TIBp, X X(X X). 

(2) 条 形 基础 底板 截面 竖 向 尺寸。 

四 当 条 形 基础 底板 为 坡 形 截面 时 ， 注 写 为 hh/h,， 见 图 7.37。 

【案例 解析 7-13] 

当 条 形 基础 底板 为 坡 形 截 面 TJB,x x ， 其 截面 坚 向 尺寸 注 写 为 300/250 时 ， 表 示 ћ=зодтт, 
及 =250mm， 基 础 底板 根部 总 厚度 为 550mm。 














TJBPX X 
= 条 形 基础 底板 坡 形 








图 7.37 条 形 基础 底板 坡 形 截面 竖 向 尺寸 
回 当 条 形 基础 底板 为 阶 形 截面 时 ， 见 图 7.38. 
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【案例 解析 7-14】 

当 条 形 基础 底板 为 阶 形 截面 TJB,x x ， 其 截面 坚 向 尺寸 注 写 为 300 时 ， 表 示 h=300mm, НЯЖ 
础 底板 总 厚度 。 

案例 解析 7-13 及 图 7.38 为 单 阶 ， 当 为 多 阶 时 各 阶 尺寸 自 下 而 上 以 “/” 分 隔 顺 写 。 


基础 梁 
d TJB;X х 
条 形 基础 底板 阶 形 


图 7.38 FEEOREMEREZART \ 2 


(3) 条 形 基础 底板 底部 及 项 部 配 筋 。 
以 B 打头 ， 是 条 形 基础 底板 底部 的 横向 受 力 钢筋 ; 以 T 打 头 ， Cem 
钢筋 ; 注 写 时 ， 用 “/” 分 隔 条 形 基础 底板 的 横向 受 заў ни, 如 图 7.39 和 图 7.40 所 示 。 
【案例 解析 7-15] 
当 条 形 基础 底板 配 筋 标注 为 : B:814@ 150/980230 表示 条 形 基础 底板 底部 配置 HRB400 AH 
向 受 力 钢筋 ， 直 径 为 由 4， 分 布 间距 为 150mmii RÈ HPB300 级 构造 钢筋 ， 直 径 为 b8， 分 布 间距 为 
250mm。 条 形 基础 底板 底部 配 筋 如 图 7.39 я 


















1 
| EAA 





























N! Л, 
底部 横向 117111 
ЕЗІ 




















底部 构造 钢筋 e8e@250 





图 7.39 条 形 基础 底板 底部 配 盘 
【案例 解析 7-16】 
当 为 双 梁 (或 双 墙 ) 条 形 基础 底板 时 ， 除 在 底板 底部 配置 钢筋 外 ,一般 尚 需 在 两 根 梁 或 两 道 墙 之 
间 的 底板 项 部 配置 钢筋 ， 其 中 横向 受 力 钢筋 的 锚 国 从 梁 的 内 边缘 (或 墙 边缘 ) 起 算 ， 如 图 7.40 所 示 。 


В: 914@150/®8@250 
T: 214@200/$8@250 
项 部 横向 受 力 钢筋 项 部 构造 钢 入 
























顶部 横梁 受 力 筋 9140200 


顶部 横梁 构造 盘 $8@250 





底部 构造 钢筋 





图 7.40 双 梁 条 形 基础 底板 底部 配 盘 
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基础 平 法 








(4) 注 写 条 形 基础 底板 底面 标高 ( 选 注 内 容 )。 当 条 形 基础 底板 的 底面 标高 与 条 形 基础 底面 基准 
标高 不 同时 ， 应 将 条 形 基础 底板 底面 标高 注 写 在 “( WM. 

3. 条 形 基础 底板 的 原 位 标注 规定 

原 位 注 写 条 形 基 础 底板 的 平面 尺寸 。 原 位 标注 b, bp il, 2, =n Hh, b 为 基础 底板 总 宽度 ， 刀 
为 基础 底板 台阶 的 宽度 ， 如 图 7.41 所 示 。 












































图 7.37 条 形 基础 底板 平面 尺 二 入 


Р МА 
7.2.6 条 形 基础 平 法 识 图 案例 三 维 详解 `< 
在 识 读 条 形 基础 平面 注 写 方式 案例 时 a та 
础 平 法 识 图 规则 以 及 条 形 基础 的 相关 受 力 用 范围 摘 清 设 计 意 图 。 识 读 条 形 基础 平 法 施工 图 宜 


按照 图 名 、 轴 线 尺寸 、 i те 合 详 图 三 维 示意 图 识 读 。 
Б А5 
ЖА ха. Х 
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Шен 7.3.1 认识 钢筋 温 凝 土 德 形 基础 
Ë ТЕЛЕ ЗЕМЉА ЖЕБЕЙ, EER. ESU ЕЛНАР KITI ER RAEI XEBE 


1 时， 用 简单 的 独立 基础 或 条 形 基础 已 不 能 适应 地 基 变 形 的 需要 ， 这 时 常 将 墙 或 柱 下 基础 连 成 
一 片 ， 使 整个 建筑 物 的 荷载 承受 在 一 块 整 板 上 ， 这 种 满堂 式 的 板式 基础 称 筱 形 基础 。 徐 形 基础 由 于 其 底面 积 
大 ， 故 可 减 小 基底 压力 ， 同 时 也 可 提高 地 基 土 的 承载 力 ， 并 能 更 有 效 地 增强 基础 的 整体 性 ， 调 整 不 均匀 沉降 。 





732 本 板式 熏 形 基础 平 法 施工 图 的 识 国 | 
FROUDE TE, ЈА ЕЛБЕ ПРЕВАРА RANE а. 
733 ЁЙДИЮНИШНЕШҢЕВ қысы 


OUVR, ЗЕНА, ETM HER 7-3 规定 。 
#73 вихлунибиаа 


ТТ 


Ша1.(хх 为 一 端 有 外 伸 ， ا‎ MEN, МЕЂИ 
2. кела ана 分 别 在 X、 јао ыы МИА: Хм, М 
下 至 上 为 了 
3. 梁 板 式 筱 形 基础 主 челине ا ت‎ 一 致 。 


7.3.4 РЕХЕУВЕВИНУНЕХ — 


基础 主 梁 (J 基础 染 就 是 在 地 基 持 力 层 上 的 地 染 。 基 础 染 一 般 用 于 框 保 结构 、 框 架 剪 力 墙 结构 ， 
框架 柱 落 于 基础 梁 上 或 基础 梁 交 义 点 上 , 其 主要 作用 是 作为 上 部 建筑 的 基础 , 将 上 部 荷载 传递 到 地 基 上 。 
基础 染 是 指 直接 以 垫 层 项 为 底 模板 的 染 。 如 图 7.42 所 示 为 基础 主 梁 、 基 础 次 染 、 梁 板式 徐 形 基础 平板 。 








基础 次 梁 (JCL) 





图 7.42 ЖЖ. 基础 次 梁 。、 梁 板式 徐 形 基础 平板 
基础 次 梁 (JCL)。 基 础 次 梁 没 有 固定 支 座 ， 就 是 没有 固定 的 柱 或 承 台 之 类 的 构件 作 支 承受 力 点 ， 


164 











其 次 是 两 端 加 立 于 结构 主 粱 上。 在 次 基础 梁 上 ， 物 体 的 承重 是 先 通过 次 粱 受 力 ， 将 力 传 到 主 梁 再 传 到 
基础 中 的 柱子 。 它 的 作用 是 使 建筑 物体 的 承载 力 均匀 荷载 ， 减 少 不 均 匀 沉 降 。 
梁 板式 徐 形 基础 平板 (LPB) 如 图 7.42 所 示 。 


7.3.5 梁 板 式 和 化 形 基础 的 基础 主 村 与 基础 次 梁 结构 施工 图 

1. 基础 梁 的 平面 注 写 内 容 

MER СЛ.) 与 基础 次 梁 OCD 的 平面 注 写 ， 分 集中 标注 与 原 位 标注 两 部 分 内 容 。 

2. 基础 梁 的 集中 标注 

IMER (Л) 与 基础 次 梁 OCL) 的 集中 标注 内 容 为 : 基础 梁 编号 、 截 面 尺寸 、 配 筋 三 项 必 注 内 
容 ， 以 及 基础 梁 底 面 标 高 高 差 ( 相 对 于 徐 形 基础 平板 底面 标高 ) TIRS 其 具体 规定 如 下 。 

(1) 注 写 基础 染 的 编号 ， 见 表 7-3。 ¢ 

(2) 注 写 基础 染 的 截 而 尺寸 。 以 bxh RRR ЖЛЕ БУ Линн, Я] bxh Ус, хс; RR, 
其 中 c МЖК, c, 为 腋 高 。 у ~ 

(3) 基础 梁 的 配 筋 ， 基 础 兴 德 筋 。 ¥ 

ODE БЕЕН . Р “ 

а. МЖ АНЕ, Е АУЫР, feo 间距 与 肢 数 〈 写 在 括号 内 )。 

b. 当 采 用 两 种 短 筋 时 ， 用 “/” AN ) 

【案例 解析 7-17] OCS У am 

6Ф10@100/Ф10@200 (4), Жж» НРВ300 级 钢筋 ху Im， 从 每 一 跨 梁 痛 向 跨 内 ， 间 
距 为 100mm， 设 置 6 道 ， 其 余 间 路 为 200mm， ДЕЕ 7.43 所 示 。 


, Тұ < 
1.01(2В) 450x800 六 
> 6%10@100/®10@200(4) X- bs 


Ка П 
Ар р 0 


ИЖ нана) н н 染 端 第 一 种 入 入 范围 6910@100(4) 
| ы 
| 


| 
| 
| 




























арлан 277 


| 
ври =Й 
| “范围 8l0@200(4) | 
| 
| 


范围 $10@200(4) 








7.43” 梁 板式 徐 形 基础 一 基础 梁 集 中 标注 原 位 标注 三 维 钢筋 示意 1 
@ 注 写 基础 梁 的 底部 、 顶 部 及 侧面 纵向 钢筋 。 
а. 以 B 打头 ， 是 梁 底 部 贯通 纵 筋 。 
b. 以 T 打 头 ， 是 梁 顶 部 贯通 纵 筋 值 。 注 写 时 用 分 号 “ ; ”将 底部 与 项 部 纵 筋 隔 开 。 
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【案例 解析 7-18] 


В: 4%25 ; T: 5 烛 28， 表 示 梁 的 底部 配置 B: 4625 的 贯通 纵 筋 ， 梁 的 顶部 配置 T; 5828 HAAN, t 
图 7.44 所 示 。 
JL01(2B) 450x800 


9910@100/$10@200( 
B: 4825; Т: 5%28 F шини 
G4 





д 
















5228 上 部 贯通 盘 4925 КОШ _ 


87.44 ЖАҒАНЫҢ X Хаак кик та 2 
ORRA AAE SND 用 斜 线 “/”， 7 TAT: 
【案例 解析 7-19] 


WR AETR B: көзі “ай, 则 мыд. 4928, 下 一 排 纵 筋 为 4 由 28， 如 图 7.45 
所 示 。 





aa 
5) 

В: 1928. T: oen T 
G4216 


10928 5/5 





表示 基础 梁 的 底部 每 一 跨 上 部 都 有 10&28; 下 部 都 有‏ رر 
IAN‏ 4828 <" 















10928 5/5 


8828 4/4 8828 4/4 











8828 4/4 





底部 第 一 排 4@28( 红 ) 





底部 第 二 排 4428( 蓝 ) 


10928 5/5 | 10%285/5 


892844 428 92844 | 4928 89284 


图 7.45。 梁 板式 徐 形 基础 — 基础 梁 集中 标注 原 位 标注 三 维 钢筋 示意 3 


图 以 大 写字 母 G 打头 注 写 基础 梁 两 侧面 对 称 设置 的 纵向 构造 钢筋 的 总 配 筋 值 ( 当 梁 腹 板 高 度 h. 
不 小 于 450mm 时 ， 根 据 需 要 配置 )。 
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【案例 解析 7-20】 
04%16 表示 梁 的 两 个 侧面 共 配 置 4916 的 纵向 构造 钢筋 ， 每 侧 各 配置 2 由 16， 如 图 7.46 所 示 。 


Ј1.01 (28) 450х800 
610@100/b10@200(4) 
В: 4925, Т: 10928 


П (04216 Д. п 
С] 
Eí 














8825 4/4 











10828 5/5 





10628 5/5 10228 5/5 





89254/4 












8Ф25 4/4 


注 三 维 钢筋 示意 4 


注 ; 集中 标注 表示 基 4 梁 每 一 跨 蕉 面 尺寸 都 是 450X800， 每 一 跨 箱 
МИЛЬ 69108100/%108200 (4) , 部 部 有 10828; 下 部 25 的 纵向 钢筋 ， 每 一 路 特有 的 钢筋 信 

息 用 原 位 标注 表达 ， 原 位 标注 集中 标注 内 容 
以 N 打头 。 抗 扭 钢筋 与 构造 钢筋 


回 当 需要 配置 抗 扭 纵向 钢 
受 力 不 同 ， 锚 固 长 度 不 同 


【案例 解析 7-21]: 
N4422, 45 е 面 共 配 置 4 业 22 a fars , 沿 截面 周边 均匀 对 称 设置 ,如 图 747 所 示 。 
а 


2.01028) 500х800 
6ю10@100/Ф10@200(4) 


В4Ф28; 11028 

N4822 1 Л 
O ] 
М 89254/4 8825 44 






































8825 4/4 





N4822: EUR RUS 








N4822: 每 边 配置 两 根 





10228 5/5 





10928 5/5 





10828 5/5 10928 5/5 





8$25 4/4 





4925 





5 4/4 4625 8825 4/4 


8825 44 4 
87.47 ЖЕНЫ — 基础 粱 集中 标注 原 位 标注 三 维 钢筋 示意 5 
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7.36 ”基础 主要 与 基础 次 梁 的 原 位 标注 规定 
注 写 梁 端 ( 支 座 ) 区 域 的 底部 全 部 纵 筋 。 


(1) 当 梁 端 COE) 区 域 的 底部 纵 筋 多 于 一 排 时 ， 用 斜 线 “/” 将 各 排 纵 筋 自 上 而 下 分 开 。 
【案例 解析 7-22] 


梁 端 ( 支 座 ) 区 域 底部 纵 筋 注 写 为 8425 44, 则 表示 上 一 排 纵 筋 为 4#25, 下 一 排 纵 筋 为 4 由 25, 如 图 748 所 示 。 


JL01(2B) 500x800 
10825 55) 








69102 100/9 | 00(4) 
На T: 10925 


920 П П 
10925 5/5 

















10925 5/5 10925 5/5 
| 
892544 U 8425 4/4 8825 4/4 892544 89254/4 


Ұл 
„ “КА 


N420: 每 边 配置 两 根 


10825 5/5 10825|5/5 






МУ 4⁄4 4625 


A алана 52/4 


тлі КИ, ин 


Te 8025 4/4 
由 于 非 ш. 入 跨 中 ， 所 以 
ү) ққ» аи 
7.45, 2, ИН знању Қ = 维 钢筋 示意 6 
та 基础 梁 原 位 标注 二 指 基础 当 各 跨 中 特有 的 钢 入 信息 ҮІ 容 包 含 了 集中 标注 的 内 容 。 
(2) 当 同 排 纵 筋 有 两 种 直径 时 ， 用 加 号 % а 
【案例 解析 зар 
4% ( 支 座 ) 区 减 底部 纵 筋 注 写 为 2 由 28+3 昌 25, 表 示 同 排 纵 筋 由 两 种 不 同 直径 钢筋 组 合 ,如 图 749 所 示 。 


лову 500х800 同 排 纵 筋 由 两 种 不 同 直径 钢筋 组 合 


@100/Ф1 02006 2006 
В2$28+3$25; 10005. 5/5 
№4625 Л. 
4%25/2928 2928:3925 


4$25/2$28+3$25 4$25/2$28+3$25 
+3$25 















































28281) 


110925 5/5 710925 5/5 





10825 5/5 





4%25/2%28 | | 4925/2928 29283825 || 4825/2828 2928-3925 4925/2928 K 4%25/2928 
+3825 +3$25 +3825 +3825 +3825 
同 排 不 同 直径 钢筋 НЕЖНАЯ 


图 7.49 梁 板式 徐 形 基础 一 基础 梁 集 中 标注 原 位 标注 三 维 钢筋 示意 7 
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基础 平 法 





7.3. 


构造 详 图 中 统一 取 值 为 自 支 册 边 向 器 内 仲 出 至 v3 位 置 0 上 E 筑 通 纵 筋 配置 多 十 两 排 时 ， 从 第 三 :提起 


(3) 加 腋 梁 加 腋 部 位 钢筋 ， 需 在 设置 加 腋 的 支 座 处 以 打头 注 写 在 括号 内 。 
【案例 解析 7-24] 


MMR (ХА) КЯ5Я Ү2925, Ж лай 4М328348 A 2925, #8 7.50 所 示 。 


JL01(2B) 500x800 У250*300 
9Ф16@100/®10@200(4) 
8 





















































82928; Т462 
(64925 
4928 (¥2825) 4928 (Ү2925) 4928 (Ү2225) 4928 (Ү2Ф25) 
882844 882844 2928102916) 892844 282812916) 882844 8228 44 
Y2825 Y2825 , 5 


图 7.50 > ж 
7 КИЕВ, Î i î Ë 


892844 2928%(2916) 8828 4/4 SAN 2928+(2916) 8928 4/4 
0 


腋 构造 三 维 钢筋 示意 





为 方便 施工 ， ТТТ. i Ë ; 当 配置 不 多 于 两 排 时 ， 在 













向 跨 内 的 1 кейш ры. L, 的 取 值 规 完 支 座 的 底部 非 货 通 纵 筋 ，L, 取 本 边 跨 
的 净 跨 长 度 值 ИЕ ии, ЖОЕ MLK EKE, ТРА 7.51 


所 示 。 








100 h 
[| 







№ у 
ПЭГ ТТТ ТЕГІС 
下 一 连 找 区 并 消 足 连接 要 求 时 ”家 穿越 设置 


sea 顶部 贯通 纵 筋 连接 区 项 部 贯通 纵 筋 连接 区 
1А | 1А ыа 114 
А Ñ у 
я | 5o 中 وړ‎ 














Ea 
| ыз | | ыз | 1,3 | ыз | 13 | LA | ыз ыз | 
展 部 贯通 纵 筋 连接 区 底部 贯通 纵 筋 连接 区 
1 Л 4; а 
四 | ы h | Lutl h. 
底部 非 贯 通 纵 筋 É ЕТЕДІ 底部 非 贯通 纵 筋 





顶部 贯通 纵 篇 在 连接 区 内 采用 搭 接 ， 机 械 连 接 或 焊接 。 同 一 连接 区 段 内 接头 面积 百分率 不 大 于 50%。 当 钢筋 长 度 可 穿 过 一 连 
接 区 并 满足 连接 要 求 时 ， 宜 穿越 设置 


ЗЕЕ Л.А HA 5 6 86 is: 





图 7.51 хат - 基础 梁 集 中 标注 原 位 标注 钢筋 构造 
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822544 | | 892544 4925 8825 4/4 h 8925 4/4 





VA 
` 





1,3 =1/3 ыз ыз E3 3 
ПВС ОА С СИА ПОМЕРЕНА ЊЕ ПРОЗА НК aza а Ио KE 


图 7.51 梁 板式 被 形 基础 一 ا‎ (%) 


7.3.8 ТТІ 


у 





1. Ж N 33k ah Ы 


ЖЫК АР ИИН (LPB) өкі, 分 板 底部 与 顶部 鞭 通 纵 筋 的 集中 标注 与 板 底 部 附加 非 
贯通 纵 筋 的 原 位 标注 两 部 分 内 容 : 当 仅 设置 贯通 纵 筋 而 未 设置 附加 非 贯通 纵 筋 时 ， 则 仅 做 集中 标注 。 

2. 集中 标注 的 内 容 | ми 

(1) 基础 平板 的 编导 

(2) SERE PAKAI Rt HS А=х x Ж атын. 

(з) ЖР ЕЕЕ DIM OLAM HEKE. X 向 底部 CB 打头 ) ОША DIME CT 打头 ) 
贯通 纵 筋 及 纵向 长 度 范围 ;Y 向 底部 CB 打头 ) 贯通 纵 筋 与 顶部 CT 打头 ) 贯通 纵 筋 及 纵向 长 度 范围 (图 
面 从 左 至 右 为 X 向 ， 从 下 至 上 为 Y 向 )。 

са) 货 通 纵 筋 的 总 长 度 注 写 在 括号 中 ， 注 写 方式 为 “ 跨 数 及 有 无 外 伸 ”， 其 表达 形式 为 :(X X)( 无 
УМН), ОХА 一端 有 外 伸 ) ER (X X B)( 两 端 有 外 伸 )。 

(5) 基础 梁 底 耐 标高 高 差 ( 系 指 相对 于 徐 形 基础 平板 底面 标高 的 高 差 值 )， 该 项 为 选 注 值 。 有 高 
差 时 需 将 高 差 写 入 括号 内 (如 “高 板 位 ”与 “中 板 位 ”基础 染 的 底面 与 基础 平板 底面 标高 的 高 差 值 )， 
高 差 时 不 注 (如 “ 低 板 位 ” 签 形 基础 的 基础 梁 )。 

【案例 解析 7-25] 

ХВ $22@150 ; T $20@150(4B) 

УВ $20@200 ; T %180200(3В) 

表示 基础 平板 义 向 底部 配置 622 间距 150mm 的 贯通 纵 筋 ， 顶 部 配置 920 间距 150mm 的 贯通 纵 
筋 ， 纵 向 总 长 度 为 4 跨 两 端 有 外 伸 ; Y 向 底部 配置 #20 间距 200mm 的 贯通 纵 筋 ， 顶 部 配置 ФІЗ 间距 
200mm 的 贯通 纵 筋 ， 纵 向 总 长 度 为 3 Я, 428 7.52 ЖЕ, 
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ЕЗ 








Te20@150(4B) 
тетва 200 ву) 





хвегалзолав) у= 5 
Ү:ВФ20@200(3В) еқ 
аҚ 


87.52 ЖЕНЕ 三 维 钢筋 构造 示意 1 
TE : 梁 板式 税 形 基础 是 在 基础 徐 板 即 LPB пне 这 样 可 以 进一步 提高 徐 板 基础 的 整体 刚度 强度 减 小 徐 板 
局 部 变形 , 减 小 应 力 集中 地 基 不 均 沉降 汶 就 好比 木板 钉 上 木 龙骨 一 样 可 以 提高 木板 的 整体 稳定 性 减 小 局 部 变形 。 
当 货 通 筋 采 用 两 种 规格 钢筋 ”的 方式 时 ， th епа XxX， 表示 直径 xx КИН 
筋 和 直径 уу 的 钢筋 之 间 的 间距 7 xx х, НЕД xx 的 为 yy 的 钢筋 间距 分 别 为 XXX 的 


24%. 
【案例 解析 72617, х. V 
$10/12@1 жайна» $10. $12 8-ж-. 彼此 之 间 间 距 为 100mm， 如 图 7.53 所 示 。 
xŠ Í 
/ 








两 种 不 同 直径 钢筋 间距 100 隔 一 布 一 





$12 $10 $12 $10 
7.53 梁 板 式 徐 形 基础 底板 三 维 钢筋 构造 示意 2 
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7.3.9 FRR REEMA E Fit 





(1) AURRE Dn FE FE AS Га] PAES A IR HK EEE SERRI F tm. SA ГА] О 
称 伸 出 时 ， 可 仅 在 一 侧 标注 ， 另 一 侧 不 标注 ; RRE УНА TEE, FAYE 


写 编号 。 
【案例 解析 7-27] 


在 基础 平板 第 一 跨 原 位 注 写 底部 附加 非 贯通 纵 筋 D 业 18@300(4B)， 表 示 在 第 一 跨 至 第 四 跨 板 且 包 


括 基 础 梁 外 伸 部 位 横向 配置 $18@300 底部 附加 非 贯通 纵 筋 ， 伸 出 长 度 值 咯 ， 如 图 7.54 所 示 。 


底部 附加 非 沉 通 纵 筋 原 位 标注 
СЯ BET | 


Басын | | PEER ~ — 
均 为 第 一 跨 引 出) == 


















17 
КЫ ТД 















arram , 
| Рак ы 





@®18@300(4Ву ДХ 








ТАТА 





图 7.54 梁 板 式 徐 形 基础 底部 非 贯通 筋 三 维 构造 示意 


(2) 原 位 注 写 的 底部 附加 非 贯通 纵 筋 与 集中 标注 的 底部 贯通 钢筋 , 宜 采 用 “ 隔 一 布 一 ”的 方式 布置 ， 
即 基础 平板 〈X 向 或 Y 向 ) 底部 附加 非 贯通 纵 筋 与 贯通 纵 筋 间隔 布置 ， 其 标注 间距 与 底部 贯通 纵 筋 相 


同 〈 两 者 实际 组 合 后 的 间距 为 各 自 标 注 间 距 的 1/2). 
【案例 解析 7-28] 


原 位 注 写 的 基础 平板 底部 附加 非 叶 通 纵 筋 为 @ 昌 22@300(4B)， 该 4 跨 范围 集中 标注 的 底部 贯通 纵 
筋 为 B 由 22G@300， 在 该 4 跨 支 座 处 实际 横向 设置 的 底部 纵 筋 合计 为 和 22@150。 其 他 与 加 号 筋 相 同 的 


底部 附加 非 贯通 纵 筋 可 仅 注 编号 回 ， 如 图 7.55 所 示 。 
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Bê22@300 
底部 贯通 纵 筋 ( 红 ) 







Moti 
Riso ©)$22@300(4В) (15) 
ЛАРВИ ПАЈЕ РЕЙ? 





图 7.55 ТОНА РАЗЛ 5 KEREN а ZEATE 1 
【案例 解析 7-29] 4 
原 位 注 写 的 基础 平板 底部 附加 非 贯通 纵 筋 为 @ $25@300(31 К Азпанатваваятан 
筋 为 B 由 22@300， 表 示 该 3 跨 支 座 处 实际 横向 设置 的 底 5 № $22 间隔 布置 ， 彼 此 间距 为 
150mm， 如 图 7.56 所 示 。 


вФ22@300 
不 同 直径 ЈЕВ ШАЛЕ 
Ші 





825@300(3B) 
ІІІ 


< 
xO 
7 
图 7.56， 梁 板式 徐 形 基础 底板 底部 非 贯通 筋 与 底部 贯通 筋 空间 关系 三 维 构造 示意 2 


7.310 ЕЙАЕРЕШЕМ-ЯНИ 

在 钢筋 混凝土 梁 板 式 徐 形 基础 结构 施工 图 案例 中 ， 该 案例 是 采用 平面 注 写 的 方式 ， 表 现 出 了 梁 板 
式 徐 形 基础 主 次 梁 构 造 和 梁 板式 徐 形 基础 平板 的 配 筋 构造 ; 其 内 容 主要 包括 图 纸 部 分 、 标 注 说 明 表 。 
图 纸 部 分 主要 通过 集中 标注 和 原 位 标注 表示 徐 形 基础 构件 的 钢筋 配 筋 情况 ; 标注 说 明 表 对 图 纸 部 分 的 
集中 标注 和 原 位 标注 做 出 解释 说 明 。 
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ТАЛ 认识 平板 式 德 形 基础 及 其 定义 

平板 式 徐 形 基础 是 在 天 然 地 表 上 将 场地 平整 并 用 压路机 将 地 表土 碾 压 密实 后 , 在 较 好 的 持 力 层 上 ， 
浇筑 钢筋 混凝土 平板 。 这 一 平板 便 是 建筑 物 的 基础 。 这 种 基础 大 大 减少 了 土方 工作 量 且 较 适 宜 于 弱 地 
基 (但 必须 是 均匀 条 件 ) 的 情况 ， 特 别 适宜 于 5 一 6 层 整体 刚度 较 好 的 居住 建筑 。 

7.4.2 平板 式 欠 形 基础 平 法 施工 图 的 表示 方法 

平板 式 徐 形 基础 平 法 施工 图 ， 是 在 基础 平面 布置 图 上 采用 平面 注 写 方式 表达 。 


7.4.3 平板 式 德 形 基础 平 法 施工 图 的 识 图 


1. 平板 式 后 形 基础 构件 的 类 型 与 编号 


平板 式 徐 形 基础 可 划分 为 柱 下 板 带 和 跨 中 板 带 ; 也 可 不 分 板 带 ， 按 基础 平板 进行 表达 。 平 板式 币 
形 基础 构件 编号 按 表 7-4 的 规定 。 

















表 7-4 ”平板 式 徐 形 基础 构件 编号 





а % 24 
E 1. (X XA) ТИМИ, ССВ) ЗІМІ, АЂАН 
2. ОТЕ AG HEE Ж ДЕН УМАЊИ f: XT TAZ Е, РЕПА ЛЕ X 向 ， 
从 下 至 上 为 Y 向 。 - 
平板 式 第 形 基础 构件 编号 的 定义 。 „Ж, 
(1) НЕРЖ (7ХВ). НЕ РАНЕН, 也 就 是 地 下 室 徐 板 在 轴线 位 置 左右 有 一 定 宽度 配 
筋 范围 的 板 带 “图 ,737)。 























(2) 路 中 板 带 (KZB)。 跨 中 板 带 是 除去 柱 下 板 带 剩 下 跨 中 配 筋 区 域 〈 图 7.57)。 
(3) 平板 式 徐 形 基础 平板 (BPB)〈 图 7.57)。 


跨 中 板 带 ( 蓝 ) 















































图 7.57 ETRE. ЕН. 平板 式 徐 形 基础 平板 


注 : 在 同一 块 平板 式 签 形 基础 BPB 上 因为 在 跨 中 板 带 和 柱 下 板 带 区 域 的 受 力 大 小 不 同 ， 所 以 需要 配置 不 同 间距 或 
者 直径 的 钢筋 。 于 是 结构 设计 中 采用 跨 中 板 带 和 柱 下 板 带 来 区 分 BPB 上 这 些 不 同 的 受 力 区 域 的 配 筋 。 在 图 中 
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我 们 可 以 看 到 红色 柱 下 板 带 钢筋 直径 较 大 、 间 距 较 密 。 路 中 板 带 钢筋 直径 较 小 、 间 距 较 宽 ， 那 是 因为 柱 下 板 
带 比 跨 中 板 带 受 力 复杂 ， 受 力 更 大 需要 区 别 配 筋 的 原因 。 当 然 具体 情况 具体 设计 ， 经 常 有 跨 中 板 带 和 柱 下 板 
带 的 钢筋 直径 间距 参数 相同 的 情况 。 


2. 柱 下 板 带 和 跨 中 板 带 的 注 写 内 容 

柱 下 板 带 ZXB( 视 其 为 无 得 筋 的 宽 扁 梁 ) 与 跨 中 板 带 KZB 的 平面 注 写 ， 分 板 带 底部 与 顶部 货 通 
纵 盘 的 集中 标注 与 板 带 底部 附加 非 贵 通 纵 入 的 原 位 标注 两 部 分 内 容 。 

3. 柱 下 板 带 和 跨 中 板 带 的 集中 标注 

柱 下 板 带 与 跨 中 板 带 的 集中 标注 ,应 在 第 一 路 (X 向 为 左 端 跨 ,Y 向 为 下 端 跨 ) 引出 ,具体 规定 如 下 。 

(1) 注 写 编号 ， 见 表 7-4。 

(2) 注 写 截面 尺寸 ， 注 写 =X XXX 表示 板 带 宽度 。 

СЗ) 注 写 底部 与 顶部 贯通 纵 筋 。 注 写 底部 贯通 纵 筋 CB 打头 ) 与 项 ти CT 打头 ) 的 规格 
与 间距 , 用 分 号 “; ” 将 其 分 隔 开 。 柱 下 板 带 的 柱 下 区 域 ,通常 在 ИО РуЗа ЯТ ОЯ 
位 注 写 的 ) ЛИЧЕ Ай. Si À 

[案例 解析 7-30] N- 

B$22@300 ; T#25@150 表示 板 带 底部 X fo Y А 间距 300mm 4 i A , ЖАНА X 
Ж У 6) $25 间距 150mm 的 贯通 纵 筋 ， FA 


т:6250150‏ کک 
Be22G300 板 带 顶部 配置 &25‏ 
表示 и паран зора HUAN‏ 





























图 7.58 КЕЕ ЖЫН E TERERAA 
注 : 在 工程 实际 中 平板 式 徐 形 基础 可 能 不 止 两 层 钢筋 网 甚至 有 三 层 以 上 钢筋 网 ， 这 种 情况 属于 非 国 标 设计 ， 是 需 


要 结构 工程 师 单独 绘制 详 图 并 说 明 的 。 

4. 柱 下 板 带 与 跨 中 板 带 原 位 标注 内 容 

柱 下 板 带 与 跨 中 板 带 原 位 标注 的 内 容 ， 主 要 为 底部 附加 非 贯通 纵 筋 。 其 具体 规定 如 下 。 

(1) 注 写 内 容 ， 以 一 段 与 板 带 同 向 的 中 粗 虚 线 代表 附加 非 贯 通 纵 筋 ; 柱 下 板 带 贯穿 其 柱 下 区 域 给 
制 跨 中 板 带 : 横贯 柱 中 线 绘制 。 在 虚线 上 注 写 底部 附加 非 贯通 纵 筋 的 编号 (如 四 、 回 等 )、 钢 筋 级别 、 
直径 、 间 距 ， 以 及 自 柱 中 线 分 别 向 两 侧 跨 内 的 伸 出 长 度 值 。 当 向 两 侧 对 称 伸 出 时 ， 长 度 值 可 仅 在 一 侧 
标注 ， 另 一 侧 不 注 。 外 伸 部 位 的 伸 出 长 度 与 方式 按 标准 构造 ， 设 计 不 注 。 对 同一 板 带 中 底部 附加 非 贯 
通 筋 相同 者 ， 可 仅 在 一 根 钢筋 上 注 写 ， 其 他 可 仅 在 中 粗 虚 线 上 注 写 编号 。 

(2) 原 位 注 写 的 底部 附加 非 贯 通 纵 筋 与 集中 标注 的 底部 贯通 纵 筋 , 宜 采 用 “ 隔 一 布 一 ”的 方式 布置 ， 
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即 柱 下 板 带 或 跨 中 板 带 底部 附加 非 贯通 纵 筋 与 贯通 纵 筋 交错 插 空 布置 ， 其 标注 间距 与 底部 贯通 纵 筋 相 
同 ( 两 者 实际 组 合 后 的 间距 为 各 自 标注 间距 的 1/2)。 

【案例 解析 7-31] 

ЕЖЕ 5 Kêf He ЗЕ Ri © 申 22@300， 集 中 标注 的 底部 贯通 纵 筋 也 为 ВФ2200300, Ж. 
示 在 柱 下 区 域 实际 设置 的 底部 纵 盘 为 业 22@150.。 其 他 部 位 与 回 号 筋 相 同 的 附加 非 贯通 纵 筋 仅 注 编号 回 ， 
如 图 7.59 所 示 。 











9224300 
А" 
\ XI 
м Цен 
ЖИ 
集中 标注 (在 柱 1 下 板 带 的 第 - 跨 引 出 ) “Җә 
®22@300(Ж) „+. 
ГАЕТ ы ак, | 
B22@300(#[) 
板 下 部 贯通 筋 





$ 7759 канат VO нама 


注 : "КЕШЕН леђа AE ih зе мине, ЕРИ /跨度 决定 的 。 跟 跨 中 板 带 / 柱 下 板 带 的 宽度 没有 直 
接 联系 、 通 常 非 贯通 筋 与 底层 钢筋 网 隔 一 布 全 s~ 


【案例 解析 7327 
柱 下 区 域 注 写 底部 附加 非 贯通 纵 筋 @ 由 25@300， 集 中 标注 的 底部 贯通 纵 筋 为 B622@300, Жок 
在 柱 下 区 域 实 际 设置 的 底部 纵 筋 为 @25 和 $22 间隔 布置 ， 彼 此 之 间 间 距 为 130mm， 如 图 7.60 所 示 。 


PAE 50 SIENNE EA E 
ال _ ا‎ 


回 825@300( 蓝 ) B22@300( 红 ) 
ЖЕКИ ГЕНИЙ 板 下 部 货 通 盘 














图 7.60 平板 式 徐 形 基础 底板 底部 非 贯通 筋 与 底部 贯通 筋 空 间 关 系 三 维 构造 示意 


182 





基础 平 法 





5. PARRE KHER (ВРВ) 的 集中 标注 内 容 

(1) 平板 式 答 形 基础 平板 (BPB) 的 平面 注 写 ， 分 板 底部 与 顶部 贯通 纵 筋 的 集中 标注 与 板 底部 附 
加 非 贯通 纵 入 的 原 位 标注 两 部 分 内 容 。 当 仅 设置 底部 与 顶部 贯通 纵 筋 而 未 设置 底部 附加 非 贯通 纵 筋 时 ， 
则 仅 做 集中 标注 。 

(2) 基础 平板 (BPB) 的 平面 注 写 与 柱 下 板 带 (ZXB)、 跨 中 板 带 (KZB) 的 平面 注 写 为 不 同 的 
表达 方式 ， 但 可 以 表达 同样 的 内 容 。 当 整 片 板式 筱 形 基础 配 筋 比较 规律 时 ， 宣 采用 BPB 表达 方式 。 

6. 平 板式 徐 形 基础 平板 集中 标注 

当 某 向 底部 贯通 纵 筋 或 项 部 贯通 纵 入 的 配置 ， 在 跨 内 有 两 种 不 同 间距 时 ， 两 种 不 同 的 钢筋 用 “/” 
分 隔 。“/” 前 表示 跨 内 两 端 内 两 端的 第 一 种 间距， 并 在 前 面 加 注 纵 筋 根 数 [ 以 表示 其 分 布 的 范围 “人 
后 表示 跨 中 部 的 第 二 种 间距 (不 需 加 注 根 数 )]。 入 

【案例 解析 7-33] NE 

У:В12$20@150/200 ; Т10%20(а)150/200 表示 基础 平板 Y 向 Е 
JJ % 150mm 配 12 根 ， 跨 中 间距 为 200mm ; Y 向 项 部 配置 $20 МАИ, 8514259 150mm 配 
10 根 ， 路 中 间距 为 200mm( 纵向 总 长 度 咯 ) +8 761 КА 

跨 内 两 端 上 下 Y 向 钢筋 的 第 一 种 间距 跨 内 两 端 上 下 Y 向 钢筋 的 第 一 种 间距 
ша muna М и TON 
а 


к 























































WN К, 
аз \ 

ААА 

V 























图 7.61 上 下 不 同 间距 钢筋 网 三 维 示意 图 


7.4.4 平板 式 第 形 基础 案例 三 维 详解 


在 钢筋 混凝土 平板 式 徐 形 基础 结构 施工 图 案例 中 ， 该 案例 表现 出 了 柱 下 板 带 和 跨 中 板 带 的 平板 式 
徐 形 基础 配 筋 构 造 。 
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7.5.1 社 列 表 注 写 方式 结构 施工 图 识 图 规则 

列表 注 写 方式 是 在 灌注 桩 平面 布置 图 上 分 别 标注 定位 尺寸 ; 在 桩 表 中 注 写 桩 编号 桩 
尺寸 、 纵 筋 、 螺 旋 德 筋 桩 项 标高 、 单 柱 竖 向 承载 力 特征 值 。 

СТ) 桩 表 注 写 内容 规 定 见 表 7—5. 








RIS 桩 编号 





, 





@ 注 写 桩 尺寸 ， 包 括 桩 径 DX WK Lo NN 
@ 扩 底 灌 注 桩 时 还 应 在 括号 内 注 写 扩 底 尺寸 DWHWH. 或 омы, 其 中 Б, ЖЕНЕ, h, 
表示 扩 底 端 扩 底 矢 高 ，h. 表示 扩 底 端 高 度 (图 7.62)。 7 00) 








图 7.62 扩 底 灌注 桩 扩 底 三 维 示意 


@ 注 写 纵 筋 包 括 桩 周 均 布 的 纵 筋 根 数 、 钢 筋 强度 级 别 、 总 桂 项 起 算 的 纵 筋 配 置 长 度 。 

图 通 长 等 截面 配 筋 : 全 部 纵 筋 x x $ x x , 

回 部 分 长 度 配 筋 : 注 写 桩 纵 筋 如 x x $ x хл, 其 中 工 , 表示 从 桩 项 算 起 的 入 桩 长 度 。 

© СЕШМ: 注 写 桩 纵 筋 包括 通 长 纵 筋 x x $ x x ; 非 通 长 纵 盘 x X $ x ХД, HF L 表 
示 从 桩 项 起 算 的 入 桩 长 度 。 通 长 纵 筋 与 非 通 长 纵 筋 沿 桩 周 间隔 均匀 布置 。 

【案例 解析 7-34】 

8%20, 8%18/6000, A Tiğ KA % 8920 akii KA H 8 昌 18， 从 桩 顶 算 起 的 入 桩 长 度 为 
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6000， 实 际 桩 上 段 纵 筋 为 8920+8$18; 通 长 纵 筋 与 非 通 长 纵 筋 间隔 均 习 布置 于 桩 周 (图 7.63). 

(2) 以 大 写字 母 L 打头 ， 注 写 螺旋 贸 筋 ， 包 括 钢 筋 强 度 级 别 、 直 径 与 间距 。 

巴 用 斜 线 “/” 区 分 桩 顶 德 筋 加 密 区 与 桩 身 德 筋 非 加 密 区 长 度 范围 的 间距 , 16G101 图 集中 规定 加 
密 区 为 桩 项 以 下 SD (D 为 桩 身 直径 )， 若 与 实际 工程 情况 不 同 ， 由 设计 者 在 图 中 注 明 。 

回 当 桩 身 位 于 液化 土 层 范围 内 时 ， 德 筋 加 密 区 长 度 应 由 设计 者 根据 具体 工程 情况 注 明 ， 或 者 夭 筋 
全 长 加 密 。 

【案例 解析 7-35】 

L$8@100/200, F & ЖА АЯ Я HRB400 级 钢筋 ， 直 径 为 8mm， 加 密 区 间距 为 100mm， 非 
加 密 区 间距 为 200mm，L A FHKE, 3 7.64 所 示 。 









MW ЫИ 
38100 
йж 
(О 8218/6000160 Kili a 
@ eoan ~ = 
өк (О забой 
ђ 
@ eoun 

Фу 


Фош 
e MNE /1,95(а/100/200 
же 
$8@200 
非 加 密 区 








图 7.63 ”灌注 赃 变 截面 配 筋 通 长 与 非 通 长 筋 三 维 示意 图 图 7.64 灌注 桩 螺旋 籍 筋 加 密 与 非 加 密 区 


G) 注 写 桩 顶 标高 。 

(4) 注 写 单 桩 竖 向 承载 力 特 征 值 。 设 计 为 注 明 时 ，16G101-3 图 集 规定 : 当 钢筋 逢 长度 超过 4m 
时 应 每 隔 2m 设 一 道 直径 12mm 6 NDE , 爆 接 加 劲 锋 也 可 由 设计 另行 注 明 。 БЕЛИЗ АЖ ЕЕ h, 
桩 径 < 800m 时 ，h=50 ; 桩 径 800m 1, /=100. 
7.5.2 灌注 棕 列 表 注 写 格式 

灌注 桩 列表 注 写 格式 见 表 7-6。 
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表 7-6 灌注 桩 表 


可 根据 实际 情况 增加 栏目 。 





7.5.3 灌注 桩 平面 注 写 方式 示例 
平面 注 写 方式 的 规则 同 列 表 注 写 方式 , 将 表格 中 内 容 除 单 桩 竖 向 承载 力 特 征 值 以 外 集中 标注 在 
灌注 桩 上 ， 如 图 7.65 所 示 。 








GZHI 800 х 16.700 
8218 


Le8@100/200 у 
-340 < 





ozm: ить 5 


800х1 ЧЇ i i#800bt 16.7 У 
8818: Ал 
1.Ф8@100/200: МЕ ew ЛЖ 100, 151116200 | 
Еу Ека x A 
4 || r 
~) зз S 
‚ ХУ `< < 

xO 
@ sesi ei 
© umay 


@ “uda iLesajoo2oo 





图 7.65 灌注 桩 平面 注 写 方式 三 维 示意 图 


7.61 认识 钢筋 混凝土 桩 基 承 台 
桩 基 承 台 是 在 桩 基 上 的 基础 平台 。 平 台 一 般 采 用 钢筋 混凝土 结构 ， 起 承 上 传 下 的 作用 ， 把 墩 身 
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荷载 传 到 基 桩 上 。 各 种 承 台 的 设计 中 都 应 对 承 台 做 桩 顶 局 部 压 应 力 验 算 、 承 台 抗 弯 及 抗 剪 切 强度 验算 。 


7.6.2 桩 基 承 台 平 法 施工 图 的 表示 方法 
桩 基 承 台 平 法 施工 图 ， 有 平面 注 写 与 截面 注 写 两 种 表达 方式 。 


7.6.3 桩 基 承 台 的 编号 
(1) 桩 基 承 台 分 为 独立 承 台 和 承 台 梁 ， 分 别 按 表 7-7 和 表 7-8 的 规定 编号 。 


Ж7-7 独立 承 台 编号 


设计 注 写 方式 可 参照 杯 口 独立 基础 ， 施 工 详 图 应 由 设计 者 提供 。 





注 ; 杯 口 独立 承 台 代号 可 为 BT 和 BCT,» 


表 7-8 承 台 梁 的 编号 ` 


a 





(2) 桩 基 承 人 台 的 有 关 构 件 定义 3 
Жан: E н аве. 它 的 作用 是 为 了 承受 上 部 主体 
结构 巨大 的 荷载 ， 加 强 基 础 的 整体 性 ， 承 台 一 般 应 用 下 高 层 建 筑 的 基础 结构 中 。 


7.6.4 独立 承 台 结构 施工 图 识 图 

1. 独立 承 台 的 平面 注 写 方式 

独立 承 台 的 平面 注 写 方式 ， 分 为 集中 标注 和 原 位 标注 两 部 分 内 容 。 

2. 独立 承 台 标 注 的 内 容 

独立 承 台 的 集中 标注 ， 是 在 承 台 平 面 上 集中 引 注 : 独立 承 台 编 号 、 截 面皮 向 尺寸 、 配 筋 三 项 必 注 
内 容 ， 以 及 承 台 板 底面 标高 〈 与 承 台 底 面 基准 标高 不 同时 ) 和 必要 的 文字 注解 两 项 选 注 内 容 。 具 体 规 
定 如 下 。 

(1) 独立 承 台 编 号 ( 必 注 内 容 )， 见 表 7-7。 

独立 承 台 的 截面 形式 通常 有 两 种 。 

@ 阶 形 截面 ， 编 号 加 下 标 “J”， 如 TJX X。 

OJER, MFI FER “P”, ШТР,ХХ. 

(2) 独立 承 台 截面 竖 向 尺寸 。 即 注 写 h/h/…， 具 体 标注 如 下 。 

@ 当 独立 承 台 为 阶 形 截面 时 ， 如 图 7.66 和 图 7.67 所 示 。 图 7.66 为 两 阶 ， 图 7.67 为 单 阶 。 图 7.66 
当 为 多 阶 时 各 阶 尺寸 自 下 而 上 用 “/” 分 隔 顺 写 。 当 阶 形 截面 独立 承 台 为 单 阶 时 ， 截 面 竖 向 尺寸 仅 为 一 
个 ， 且 为 独立 承 台 总 厚度 ， 如 图 7.67 所 示 。 

回 当 独立 承 台 为 坡 形 截面 时 ， 截 面 竖 向 尺寸 注 写 为 h/h,， 如 图 7.68 所 示 。 
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87.68 坡 形 截面 独立 承 台 坚 向 尺寸 
(3) 独立 承 台 配 筋 。 底 部 与 项 部 双向 配 筋 应 分 别 注 写 ， 项 部 配 筋 仅 用 于 双 柱 或 四 柱 等 独立 承 台 。 


当 独 立 承 台 顶 部 无 配 筋 时 则 不 注 项 部 。 注 写 规定 如 下 。 


当 为 等 边 三 桩 承 台 时 ， 以 “A ”打头 ， 注 写 三 角 布置 的 各 边 受 力 钢筋 〈 注 明 根 数 并 在 配 筋 值 后 注 


写 “X3”)， 在 “/” 后 注 写 分 布 钢筋 。 


【案例 解析 7-36] 
A хфх x@x x x хуфх x@ x x x , 
(4) па ЖАННЫ, 以 “人 A ”打头 注 写 等 腰 三 角形 底 边 的 受 力 钢筋 两 对 称 斜 边 的 受 力 钢筋 GE 


明 根 数 并 在 两 对 称 配 筋 值 后 注 写 “X2”， 在 “/” 后 注 写 分 布 钢筋 ， 如 图 7.70 所 示 )。 
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3. 独立 承 台 基 础 原 位 标注 的 注 写 内 容 

独立 承 台 的 原 位 标注 ， 是 在 桩 基 承 台 平 面 布置 图 上 标注 独立 承 台 的 平面 尺寸 ， 相 同 编号 的 独立 承 
台 ， 可 仅 选 择 一 个 进行 标注 ， 其 他 仅 标 注 编号 。 注 写 规定 如 下 。 

(1) НОЖ R: 原 位 标注 x、y, х., у( УН а), хх ул as В, #1, 2, 3, +, НИ, x、 
为 独立 承 台 两 向 边 长 ，x.、b. 为 柱 截面 尺寸 ，x、y; 为 阶 宽 或 坡 形 平面 尺寸 ，w、 儿 为 桩 的 中 心 距 及 边 
距 (a,、b, 根 据 具 体 情况 可 不 注 )， 如 图 7.69 所 示 。 











му | | а | | За 


ерее [а pa |а 





图 7.69 ронии 


(2) ERR. HE X Y 双向 定位 ， ЖИЕ х йу: Xo Ye (或 圆柱 直径 4), х yp 121, 2, 3" 
а, 其中, xRy ДЕ ЖК б ЭГИЛЕТ ЕЛЫ, хе У, 人 RT, x. у Aik 各 分 尺寸 和 
定位 尺寸 ， a 为 桩 中 心 距 切 角 边缘 的 距离 > у x 

等 边 三 桩 独立 承 台 平 面 原 位 标注 ， 如 图 7.70 所 示 。 X А 








受 力 钢筋 (三 边 相同 ) 


分 部 钢筋 (三 边 相 同 ) 


шато! 





图 7.70 等 边 三 桩 独立 承 台 平面 原 位 标注 
等 腰 三 桩 独立 承 全 平面 原 位 标注 ， 如 图 7.71 所 示 。 
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шол 






底 边 受 力 钢筋 





y 


图 7.71 等 腰 三 桩 独立 承 台 平 面 原 位 标 沪 ¿KN 


(3) 多 边 形 独立 承 台 。 结 合 X、Y 双向 定位 ， в 
ігі, 2, 3°, 


7.6.5 承 台 沫 的 平面 注 写 含义 Ж 
ПРЕСТЕУ 


Жа CTL 的 平面 注 写 ҖИ мен 


2. 承 台 归 平 面 注 写 的 内 容 | ~ 


повољан. алгі. aa 
lñini i FIM ONA “ruwa өзені 
(1) 注 写 承 台 梁 编号 〈 必 注 内 容 . у 
(2) У GEBAR BERE. ЖОО 
(3) жени ONENA). 
УЖА ВЕНЕ. 
a. 当 具体 设计 仅 采用 一 种 夭 筋 间距 时 ， 注 写 钢筋 级 别 、 直 径 、 间 距 与 肢 数 〈 夭 筋 肢 数 写 在 括号 内 
下 同 )。 
b. 当 具体 设计 采用 丙种 短 筋 间距 时 ， 用 “/” 分 隔 不 同 夭 筋 的 间距 。 此 时 ， 设 计 应 指定 其 中 一 种 夭 
筋 间距 的 布置 范围 。 
@ 注 写 承 台 梁 底 部 、 顶 部 及 侧面 纵向 钢筋 。 
a. 以 B 打头 ， 注 写 承 台 梁 底 部 贯通 纵 筋 。 
b. 以 T 打 头 ， 注 写 承 台 梁 项 部 贯通 纵 筋 。 
【案例 解析 7-37] 
B:4 业 25;4 业 25， 表 示 承 台 梁 底部 配置 贯通 纵 筋 4@25， 归 顶部 配置 贯通 纵 筋 4 和 25， 如 图 7.72 所 示 。 
图 当 梁 底 部 或 项 部 贯通 纵 筋 多 于 一 排 时 ， 用 “/” 将 各 排 纵 筋 自 上 而 下 分 开 。 
图 以 大 写字 母 G 打头 注 写 承 台 梁 侧 面 对 称 设置 的 纵向 构造 钢筋 的 总 配 筋 值 〔 当 梁 腹 板 净 高 
ћу 2 450mm 时 ， 根 据 需要 配置 )。 
【案例 解析 7-38] 
G:4 申 14， 表示 梁 每 个 侧面 配置 纵向 构造 钢筋 2 由 14， 共 配置 4 和 14， 如 图 7.72 所 示 。 
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G: 4 和 14 侧 面 配置 纵 T:4925 
向 构造 钢筋 符合 挤 筋 及 拉 筋 顶部 配置 贯通 纵 筋 








G:4814 
侧面 配置 纵向 构造 钢 入 











图 7.72 жетет 
回 注 写 承 台 染 底面 标高 〈 选 注 内 容 )。 当 承 台 梁 底面 标高 与 柱 基 承 台 底面 基准 标高 不 同时 ， 将 承 
台 当 底面 标高 注 写 。 қ 


тлл винхивннли М 
ИЙИНЕ КЕР META KF, ЖЕМИШ АШАЙ Е HEIEN RKE. 
基础 相关 构造 类 型 与 编号 ， 按 表 7—9 的 规定 。 
表 7-9 基础 相关 构造 类 型 与 编号 


注 : 1. 基础 联系 梁 序 号 : (ХХ) 为 端 部 无 外 伸 或 无 悬 挑 ，(X ЖА) 为 一 端 有 外 伸 或 有 悬 挑 ，(X XB) 为 两 端 有 外 
伸 或 有 悬 挑 。 
2. 上 柱 墩 在 混凝土 柱 根部 位 ， 下 柱 墩 在 混凝土 柱 或 钢 柱 柱 根 投影 部 位 , 均 根据 知 形 基础 受 力 与 构造 需要 而 设 。 





7.7.2 相关 构造 平 法 施工 图 识 图 规则 
1. 后 浇 带 结构 识 图 


后 浇 带 НЛО 直接 引 注 。 后 浇 带 的 平面 形状 及 定位 由 平面 布置 图 表达 ， 后 浇 带 留 筋 方式 等 由 引 注 
内 容 表达 ， 包 括 以 下 内 容 。 
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(1) 后 浇 带 编号 及 留 筋 方式 代号 。 本 图 集 留 筋 方式 有 两 种 ， 分 别 为 : 贯通 留 筋 ，100% 搭 接 留 筋 。 
(2) 后 浇 混凝土 的 强度 等 级 CX X ， 如 C30、C35。 后 浇 带 引 注 如 图 7.73 所 示 。 
贯通 留 筋 的 后 浇 带 宽度 通常 取 大 于 或 等 于 800mm ; 100% 搭 接 留 筋 的 后 浇 带宽 度 通常 取 800mm 


与 (LL+60mm) 的 较 大 值 。 





基础 板 上 部 Y 向 货 通 纵 筋 












基础 板 上 部 X 向 贯通 纵 第 










ШЕТ 
d T tistroo 












шем н 
Шаһ | еее ERNIE TF у а SEDA 
HE KHZ L, 100/100 
+ Ж, Т 





















я oss 基础 板 下 部 X 向 非 贯通 纵 盘 
— А 
Ar P: „КУ 


图 7.73 后 洲 带 引 注 < 





2. 上 柱 墩 结构 识 图 = 
EFE SZD, ни 需要 ， 在 板 顶 而 以 上 混凝土 柱 的 根部 
шиш. НИЕ 


注 写 编号 SZDX X, МЕ 7-9. Ry 
ЖӘ ЕНЕ (с, = су IEMA 7. А 
ВЕНЕ ЕНЕ (с=с) ше», 























图 7.74 Жат + 
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қ 
图 7.75 Шала Зи 
【案例 解析 7-39] 
8203, 6001501350, 14%161Ф100100(4 x 4), Е 西 出 基础 平板 项 面 高 度 为 
600mm， 底 部 出 柱 边缘 宽度 为 350mm， mak EL 3k AEA 50тт; 共 配置 14 根 业 16 儿 向 纵 筋 ; Ж 
ЖИ Ф10 间距 100mm, хаљуаљанњ 
алата ЕНИ X қ. x 


FEM (XZD), PERETE вены RT, 在 柱 的 所 在 位 置 、 基 础 平 
板 底 而 以 下 设置 的 混凝土 域 "Е К: = 

(1) 注 写 编号 XZDX X) WR 7-9. w 

(2) ЫЛА “FERE Fr ТОТ hA 柱 墩 顶部 出 柱 投影 宽度 с РЕЗО HEE 
投影 宽度 a," maes, HERRERA плед HAEREA c =c, J, c, 不 注 ， 表 达 形式 为 
сі. 

(3) жен. 倒 棱柱 下 柱 墩 , 按 “X 方向 底部 纵 筋 \Y 方向 底部 纵 筋 \ 水 平复 筋 ” 的 顺序 注 写 (图 
面 从 左 至 右 为 X 向 ， 从 下 至 上 为 Y 向 )， 其 表达 形式 为 : X&X X@X XX\YgXX@X XX. 

{Н AE КЕЕШ (с, = с.) 引 注 如 图 7.76 所 示 。 

НӘР FER (с=с) 引 注 如 图 7.77 所 示 。 











基础 平板 下 部 Y 向 纵 筋 





图 7.76 倒 棱 人 台 形 下 柱 墩 引 注 
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Lxv aswar 


基础 平板 下 柱 墩 X 向 纵 季 





图 7.77 倒 棱柱 形 下 柱 墩 引 注 K 
4. Жл (JK) 直接 引 注 的 内 容 规定 < کک‎ 


ЕУ JKX X, WL 7-9. 

(2) 注 写 几何 尺寸 。 按 “ 基 坑 深度 hd 基 坑 平 f ”的 顺序 注 写 ， 其 表达 形式 为 hye 
x+ 为 向 基 坑 宽度 ，y 为 站 向 基 坑 宽度 ( 图 面 从 Ke 向 ， 从 下 至 上 为 了 向 )。 在 平面 布置 图 上 
应 标注 基 坑 的 平面 定位 尺寸 ， 如 图 7.78 "<. 
















7 一 
“NAPIS t a p 
У || му 


М ТА 
ај 


基 坑 Y 向 定位 尺寸 


| d 1 


图 7.78 ЖК 引 注 图 示 
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же 
基 坑 钢筋 构造 


ене 


писма лл тл 版 ) 。 


«Ж, 


/ init 


后 浇 带 是 在 建筑 施工 中 为 防止 现 浇 钢筋 混凝土 结构 由 于 温度 收缩 不 均 可 能 产生 的 有 害 和 裂缝， 
按照 设计 或 施工 规范 要 求 ， 在 基础 底板 、 墙 、 梁 相应 位 置 留 设 临 时 施工 细 ， 将 结构 暂时 划分 为 若 
干部 分 ， 经 过 构件 内 部 收缩 ， 在 若干 时 间 后 再 浇筑 该 施工 颖 混凝土， 将 结构 连 成 整体 。 后 浇 带 的 
浇筑 时 间 宜 选择 气温 较 低 时 ， 可 用 浇筑 水 泥 或 水 泥 中 摊 微 量 铝 粉 的 混凝土 ， 其 强度 等 级 应 比 构件 


强度 高 一 级 ， 以 防止 新 老 混凝土 之 间 出 现 裂缝 ， 造 成 薄弱 部 位 。 设 置 后 浇 带 的 部 位 还 应 该 考虑 模 
板 等 措施 不 同 的 消耗 因素 。 
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нң 
«жемі D) 





在 本 章 学 习 了 基础 平 法 ， 在 基础 平 法 中 介绍 了 基础 的 几 大 形式 ， 包 括 独立 基础 、 条 形 基础 、 
徐 形 基础 徐 形 基础 又 包括 梁 板 式 徐 形 基础 和 平板 式 税 形 基础 )、 桩 基 承 台 ， 以 及 熟悉 了 基础 相 
关 构 造 。 在 本 章 学 习 中 , 学 习 基础 平 法 主要 的 是 熟悉 各 类 基础 的 识 图 规则 , 掌握 相关 的 注 写 方式 。 
在 识 图 的 过 程 中 ， 还 要 掌握 各 类 型 基础 的 钢筋 构造 规律 ， 加 深 对 基础 平 法 的 理解 。 





э =) Ж 




















一 、 单 选 题 о 
1. 当 独立 基础 底板 X、Y 方向 宽度 满足 ( ) X. У 方向 钢筋 长 度 = 底板 宽度 x 0.9。 

А. = 2500mm B. = 2600mm С. >2700тт ` D. > 2800mm 
2. 在 基础 内 的 第 一 根 夭 筋 到 基础 顶 面 的 距离 是 《 IA 

A.50mm B.100mm 4 ARHAR) 0.54 (ари) 
З. 高 板 位 入 形 基础 指 (0). N 

А. ВЕНА қа К `B, ЕТТІ 

С. 梁 顶 平 徐 板 顶 i D ажет, 一 
4. 基础 主 梁 在 高 度 变 截 处 ,。 芋 下 钢筋 深入 支 座 长 要 达到 要求 9): 

А. RAXEKER Ê B. 深入 支 座 发 要 满足 1000mm 

С. 深入 支 座 长 要 满足 154 Қ. 深入 支 座 长 要 满足 2 倍 的 梁 高 

` / Jà | 

=. BE N 
1. 在 承 台 上 集中 引 注 的 必 注 内 容 有 ( ). 

A. 承 台 编 号 в. 截面 竖 向 尺寸 С. № D. 承 台地 面 标高 
2. 梁 板式 徐 形 基础 的 构件 编号 包括 (0). 

А. 基础 主 梁 (Т) B. 基础 次 梁 

С. 梁 板 徐 基 平板 D. 跨 中 板 带 
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лам 知识 要 点 
掌握 各 个 角度 量度 差 平 法 框架 梁 量 度 差 系数 
了 解 各 种 构件 钢筋 计算 的 规则 算 量 规则 、 锚 固 值 、 搭 接 长 度 
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8.1 钢筋 下 料 的 计算 概念 

结构 施工 图 中 注 明 的 钢筋 尺寸 是 钢筋 的 外 轮廓 尺寸 ， 称 为 钢筋 的 外 包 尺 寸 。 在 钢筋 加 工时 ， 也 
按照 外 包 尺 寸 进行 验收 。 但 钢筋 弯曲 后 有 个 特点 ， 就 是 在 弯曲 处 内 轮廓 收缩 ， 外 轮廓 延伸 、 中 轴线 
不 变 ， 弯 曲 段 的 外 包 尺 寸 大 于 中 轴线 尺寸 ， 二 者 之 间 存 在 一 个 差 值 ， 这 个 差 值 叫 量度 差 。 各 种 弯曲 















角度 的 量度 差 可 从 表 8-1 中 获得 ， 在 框架 结构 的 构件 中 ， 纵 向 受 力 钢筋 加 工 的 弯曲 半径 按照 表 8-2 
选取 。 
表 8-1 各 种 弯曲 角度 的 量度 差 
平 法 框架 主 筋 
弯曲 角度 С) - 









R=4d к=62 R=8d 
30 0.323d Ya- 0.3764 
45 0.6084 А А EN 0.784 
60 1.0614 $ 1.276d 1.4914 
90 zaas ХА 3.794 4.6484 
135 ЕСТЬ 4, ам” > 5.4824 





表 8-2， 平 法 框架 纵向 钢筋 加 式 弯曲 半径 (R) 
一 一 一 





钢筋 用 °. у i 钢筋 加 工 查 曲 半径 及 
кие а < 25mm 4 倍 钢筋 直径 а 
EMH d > 25mm 6 倍 钢筋 直径 d 
顶层 边 节点 主 筋 直径 d < 25mm 6 倍 钢 筋 直 径 4 
顶层 边 节点 主 筋 直 径 d > 25mm 8 倍 钢筋 直径 d 


钢筋 下 料 是 按 中 轴线 尺寸 来 下 的 






中 轴线 尺寸 ， 


5, ЖШ 


再 加 上 两 端 弯 钧 增加 长 度 。 
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钢筋 下 料 是 按 中 轴线 尺寸 来 下 的 , 钢筋 下 料 计算 就 是 将 图 纸 上 的 外 轮廓 尺寸 转化 为 中 轴线 尺寸 ， 
从 上 面 分 析 可 以 看 出 ， 钢 筋 的 下 料 尺寸 等 于 各 段 外 轮廓 尺寸 之 和 减 去 量度 差 ， 如 果 末端 有 弯 钧 的 话 还 


要 再 加 上 两 端 弯 钩 增加 长 度 。 
1. 平 法 施工 图 


计算 图 8.1 的 KL2 的 钢筋 工程 量 。 








图 8.1 


(наст 122 
回 上 部 通 长 篇 第 二 跨 高 位 
СОЕ 
@ 第 一 跨 下 部 钢筋 3&18 





加 第 一 跨 抗 所 钢筋 4&10 
Фи минном 





图 第 三 


УСЗН A 194810 





(Q 9906836 “HCH N 1818 
Q 2930846626 HEKE т 818 
(ои =H KE A 2918 











连续 梁 梁 纵向 钢筋 图 及 三 维 示意 图 


Q 2 号 轴线 高 位 第 一 排 支 座 负 筋 1818 
O ?号 轴线 高 位 第 二 排 支 座 负 筋 2818 
O 3 号 轴线 低位 第 一 排 支 座 负 筋 1&18 
O 3 号 轴线 低位 第 二 排 支 座 负 筋 2 和 18 
O 3 号 轴线 高 位 第 一 排 支 座 负 筋 1 和 18 
G 3 号 轴线 商 位 第 二 排 支 座 负 盘 2 和 18 
Q 5 30 30594101818 

O w GR HE f ж = 85 MK HD 
ЕГЕТЕ кло 

бит 

@ mn 





2. 钢筋 计算 过 程 
(1) 计算 参数 见 表 8-1. 
212 
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表 8-1 计算 参数 表 
参数 名 称 зна 数据 来 源 
柱 保护 层 厚度 С 30mm Вт 
Рта ста 结构 设计 说 明 
PREKJE Le Le=41d (166101—1» 
E FEE г 50mm (160101-1) 
(2) 计算 过 程 见 表 8-2. 
Ж8-2 计算 过 程 表 
яя 计算 过 程 я H 
(1) 判断 端 支 座 锚固 方式 : 4 
左 、 右 峭 支 座 350 < Lus=41 x 4541 x 18=7(mm) |. КА 
Пи раса SN 
(2) 判断 中 间 支 座 2 号 、3 号 轴线 处 锚固 方式 : р гі 
Ah/(h.—50) -300/(350-50)-1>1/6 р, 2 `° 
钢筋 在 此 处 断 开 直 锚固 5- 
1. 第 一 跨 ( 低位 )@ 一 
РЕНЕ +h—C( 保护 层 厚度 уба 5 54,554) 2 ян се 
п) =3600—230—175+350—0+15х s ың на КОШ, 0520) 
2818 2. 第 三 路 (低位 ) O, ХХ» 
ФиС СКЗИ F ШАШ 
=7200—175 x 22350 x 2—30 x 2+15 x 18 x 2=! 8030(m L h—C+154 
З.Ж. не 
== = (1) 端 支 座 弯 锚 长 度 : 
É ой 0.5һ®54у+=С+15а ~ h—C+15d 
ак 175-230441 x 18+350-30+15 * 18=8123(mm) (2) 中 间 支 座 断 开销 固 : 
max(L,g, 0.5h.+5d) 
上 部 通 长 筋 旬 18 总 长 
(4523mm +8030mm +8123mm) x 2=41352mm=41.352m 
1. 第 一 跨 下 部 钢筋 3818 © 
(1) 判断 左 端 支 座 锚固 方式 ; 
左 端 支 座 350<1,:-41 x 4-41 x 18=738(mm) 
因此 在 端 支 座 内 弯 锚 
(2) 判断 中 间 支 座 2 号 轴线 处 锚固 方式 : 
梁 底 一 平 ， 直 锚 
下 部 钢筋 Ы. л. С+154 


ИЙНИНЕ th 一 C( 保护 层 厚度 Y+15d+max(L,;, 058,650) 
=3600—230—175+350—30+15 x 18+41 x 18=4523(mm) 


2. 第 二 跨 下 部 钢筋 3818 © 

直 锚 入 支 座 两 端 

尽 跨度 +max(L,e，0.5h.+5d) х2 
7200—175 x 2+41 x 18 x 2=8326(mm) 


HEMKE: 
max(L,g, 0.54,%54) 


直 锚 长 度 
max(L,g, 054,354) 
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яя 


下 部 钢筋 


抗 扭 
钢筋 


ЖИНАЙ 


214 


„ЗЕН 4210 © ZS 





计算 过 程 
3. 第 三 跨 下 部 钢筋 3825 © 
(D 判断 右 端 支 座 锚固 方式 : 
右 端 支 座 350 <L,,=41 x 25=41 x 25=1025(mm) 
因此 在 端 支 座 内 弯 错 
(2) 判断 中 间 支 座 3 号 轴线 处 锚固 方式 ， 梁 底 一 平 ， 直 锚 
HEK +h—C( 保护 层 厚度 )+15d+max (Пар 0.51,+54) 
=7200—230—175+350—30+15 x 25+41 x 25=8515(mm) 
下 部 钢筋 518 总 长 度 
(4523mm+8326mm) x 3=38547mm=38.547m 
下 部 钢筋 425 总 长 度 
8515mm x 3=25545mm=25.545m 


弯 锚 长 度 : h 一 C+154 
直 锚 长 度 : max (Lg 0.51.45) 


1. 第 一 跨 抗 扭 钢筋 4810 © М 2 


(1) 判断 左 端 支 座 锚固 方式 : 

同 下 部 钢筋 在 支 座 内 弯 锚 长 度 为 Lie 

(2) 判断 中 间 支 座 2 号 轴线 处 锚固 方式 
ИЙНЕ LE \ 
净 跨 长 12x Lag {ғ 
=3600—230—175+2 41 *-10=4015(mm) 

2. Веј 4914 @ обе 
伸 入 支 座 两 端 下 锚 一 2 У 
净 跨 长 +2XL 

=7200—175-х 2+41 x 14 x 2=7998(mm) 


\ 


(1) 判断 右 端 支 座 锚固 方 式 : 

同 下 部 钢筋 在 支 座 内 弯 锚 长 度 为 Zue 

(2) 判断 中 间 支 座 3 号 轴线 处 锚固 方式 : 

直 锚 长 度 Le 

净 跨 长 +2x LE 

= 7200—230—175+2 x 41 x 10=7615(mm) 
抗 扭 钢筋 $10 总 长 度 

4 x 4015mm+4 x 7615mm=46520mm=46.52m 
抗 扭 钢筋 $14 总 长 度 

4х 7998mm=31992mm=31.992m 

1. 第 1 号 轴线 支 座 负 筋 1&8 ® 

端 支 座 销 固 同上 部 通 长 筋 ; 跨 内 延伸 长 度 1,/3 


N, 


锚固 方式 同 下 部 钢筋 


1: 端 支 座 为 该 跨 净 跨 , 中 间 支 座 为 支 座 两 边 较 大 跨 的 净 跨 值 


支 座 负 筋 的 长 度 
=h—C+154+L /3 
=350—30+15 x 18+(3600—230—175)/3=1655(mm) 


端 部 弯 锚 长 度 : 
h—C+154 
跨 内 延伸 长 度 志 /3 





支 座 
fU 


Жї Ф18@ 
100/150(2) 
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续 表 
计算 过 程 说 м 
2. 第 2 号 轴线 支 座 负 筋 
2 号 轴线 低位 第 一 排 支 座 负 筋 1818 
2 号 轴线 低位 第 二 排 支 座 负 筋 28 18 
O 2 号 轴线 低位 第 一 排 支 座 负 筋 1818 
=L /3+max(L s, 0.554) 
=(7200—350)/3+41 х 18=3021(mm) 
O 2 号 轴线 低位 第 二 排 支 座 负 筋 2@18 
=[L,/4+max(L,g, 0.5h+5d)] х2 两 端 延 伸 长 度 +h. 
=[(7200—350)/4+41 x 18] x 2=4902(mm) 第 一 排 跨 内 延长 度 [3 
O 2 号 轴线 高 位 第 一 排 支 座 负 筋 1@18 А” 1,4 
=L /3+h—C+l54 |. 
=(7200—350)/3+350—30+15 x 18=2873(mm) / SN 
O 2 号 轴线 高 位 第 二 排 支 座 负 筋 2818 ; Хы 
=(L,/4+h-C+154) x 2 ач 
=107200—350)/4+350—30+15 х 18] х -i з 
3. 3 号 轴线 支 座 负 筋 ( 同 2 号 轴线 ) 
© 3 号 直线 低位 第 一 排 支 亩 负 盘 i 
(0 3 号 轴线 低位 第 二 НЕСІ 8-4902(тт) 
O 3 号 轴线 高 位 第 一 提 18=2873(mm) 0, 
09 з 号 轴线 高 位 第 三 总 441 2818=4606(mm) А 
4. 第 5 SE Tels @ x 
ПНЕ ЕНЕН 
=1,-6+1501./3 Е N у 
-350<30415x 1847200-230-1752 2855 m) 
818 总 长 度 Я» 
mm+(3021mm+4902mm+2873mm+4606mm) x 2=32459тт=32.459т 
1. ЖК 
Ж ЕЛЕНУ АЭЖ 
(Ь—2С) x 2+(h—C)> 2+[max(104, 75)+1.94] x 2 
第 一 路 和 第 三 路 箱 盘 长 度 加 
=(250-2 x 25) x 2+(600—2 x 25) x 2+11.9 x 8 x 2=1690(mm) 
ОИ 63) 
=(250—2 x 25) x 2+(900—2 x 25) x 2+11.9 x 8 x 2=2290 (mm) 
2. hb 
计算 公式 
加 密 区 根 数 =( 加 密 区 长 度 一 起 步 距离 ) 间距 +1 
非 加 密 区 根 数 =(L;, 一 加 密 区 长 度 x2)/ 间距 —1 
第 一 跨 根 数 : 20+9=29( 根 ) 
加 密 区 根 数 : х 10=20( 根 ) 
一 端 加 密 区 根 数 加 密 区 长 度 : 
[тах (1.5h=1.5 x 600-900, 500)—50]/100+1=10( 根 ) г 20) 
非 加 密 区 根 数 б ч 


(3600—230—175—2 x 900)/150—1=9( # ) 
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1015 9184 


100/150(2) 


Pii 
$6@300 





续 表 
计算 过 程 я B 

第 二 跨 根 数 ，28+27=55( № ) 
加 密 区 根 数 : 2 x 14=28( Ж) 

- 端 加 密 区 根 数 
=[max(1.5h,=1.5 x 900=1350, 500)—50]/100+1=14( 根 ) 同 第 一 跨 
非 加 密 区 根 数 
-(7200-175 x 2—2 x 1350)/150—1=27( Ж.) 
СИ Ий: 20+33+6=59( 4R ) 
加 密 区 根 数 : 2x 10=20( 根 ) 

- 端 加 密 区 根 数 =10( 根 )( 同 第 一 跨 ) 
ЕСІН Ж =(7200—230—175—2 x 900)/150—1=33( #8 ) 
ИЛ =6( 根 ) 
00 98 总 长 度 < 
=(29+59) x 1690mm+55 x 2290mm=274670min=274.67mm 
HERE =250mm<350mm, 拉 筋 直径 为 6mnis 间距 为 非 加 密 区 
ЖЕЛИНЕ) 2 倍 да 

1. Fui kit €D NAN 

长 度 计算 公式 CNY 
(0-2с) х 2+[max(104, 75)+1.94] x 2 \ 
KE 0292" ҳм. 
(250-2 x 25)+(75%1.9 x 6) x 2=373(mm) 
2. НИК C12224+24=60 (H) 
% № -(3600-230-175-50 х 2)/300+1=12( Ж) 
第 除根 数 =(7200—175—175—50 х 2У300:1-24( 根 ) 
第 三 跨 根 数 =(7200—175—230—50 x 2)/300+1=24( 根 ) 
拉 筋 66 总 长 度 =60 x 373mm=22380mm=22.38m 
MEKE 
计算 公式 : h,=600mm<800mm 








密 





主 次 梁 相 交 处 ， 每 边 增加 3 个 
ИЛИ. 














450 2150: b+50 x 2+204 x VI x(h—2C)x2 
长 度 

=250+50 х 2+20 x 16 x 2: 
mih 916 KJE 





x (600—25 x 2) x 2: 





2 x 2546mm=5092mm=5.092m 


(3) 钢筋 汇总 见 表 8-3. 
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表 8-3 钢筋 汇总 表 


1. 板 平 法 施工 图 
试 计算 Lol 钢筋 工程 量 ， 如 图 8. 
































ІШЕ пао | > 
I 1ь1л=100 |! 
I B:X 86150 || 
i| тәне); 
| /® H 
НИ sË | 
ЏИ је h 
= р 
1 Т 
9 H 
Е : 
TT 
| = G bi FM у: 986150 








ГЕНИ ЖҮ: Ф8@150 
@ оі 上 部 钢筋 X 向 : 双 侧 上 部 
Ó m ® ЯРИАД Wi #8 е 100 

@tb1 上 部 钢筋 ?向 : 单 侧 上 部 非 
SHA 9280200 


Оши та): 跨 板 受 力 板 
上 部 非 贯通 纵 45980150 


图 8.2 板 平 法 施工 图 及 其 三 维 示意 图 
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表 8-4 计算 条 件 


计算 条 件 
抗震 等 级 
混凝土 强度 
纵 筋 连接 方式 
钢筋 定 尺 长 度 
2. 计算 过 程 
(1) 板 钢筋 计算 参数 ( 见 表 8-5). 
表 8-5 板 钢筋 计算 参数 





ә 数 
保护 层 C Ж: 25(mm) $: 15(mm) 
ТЕ 三 级 钢筋 : 1,354 
L. 
ПРЕ 50mm қ 
板 分 布 钢筋 $8@200 
板 两 侧 梁 宽 250mm 





三 级 钢 : па mamanku 160101 钢筋 搭 接 表 ) 


— 





(2) 板 钢筋 计算 过 程 ( 见 表 8-6)。 
ЖБИ 


ят w = Ах 说 м 


ты 下 部 
钢筋 
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киык хе IO FRE ВАЛОМ 
计算 公式 : 

下 部 贯通 钢筋 的 直 段 长 度 = 净 路 长度 + РА 
жшке =3600—250+125 x 2=3600(mm) 


ан, < 
Ч FH SULA ЕИ = нек 
=6000—250—2 x 150/2=5600(mm) 
X 向 的 下 部 货 通 纵 筋 的 根 数 = 5600/150+1 
=39( 根 ) 
总 长 度 =3600mm х 39=140400mm=140.4m 
总 质量 =140.4 x 0.395=55.458(kg) 
计算 Lbl 板 Y 向 的 下 部 贯通 纵 筋 长 度 
НИЛА: 
下 部 货 通 钢筋 的 直 段 长 度 = 净 跨 长 度 + 两 端 
НЕЕ =6000—50+125 x 2=6000(mm) 
根 数 : 
板 下 部 贯通 纵 筋 的 布 筋 范围 = 净 跨 长 度 
=3600—250—2 x 200/2=3150(mm) 
XX 方向 的 下 部 贯通 纵 筋 的 根 数 =3150/200+ 
1=17( 根 ) 
总 长 度 =6000mm x 17=102000mm=102m 
总 重量 : 102 x 0.395=40.29(kg) 
上 部 非 贯 通 纵 筋 长 度 计算 公式 : 
左 侧 延伸 长 度 + 右 侧 延 伸 长 度 + 两 上 部 非 


贯通 纵 筋 锚固 长 度 
1000+1000+100—15 x 2+100—15 x 2=2140(mm) 


@ Y fl: 
$8@150 


22 ФНК = HE /2=250/2=125(mm) 
L @ 验 算 ，5d-5x 8=40(mm) 显然 ， 直 销 长 


度 125тт > 40mm? 满足 需求 

国 当 钢筋 级 别 为 一 级 钢 时 ， 下 部 钢筋 增加 
两 个 180 #78) 

按照 图 集 (166101—1) 的 规定 ， 第 一 根 贯 
通 纵 筋 在 距 梁 边 为 1/2 板 筋 间距 处 开始 设 
置 。 这 样 ， 板 上 部 贯通 纵 筋 的 布 筋 范围 = 
净 跨 长 度 , 在 这 个 范围 内 除 以 钢筋 的 间距 ， 
所 得 的 “间隔 个 数 ” 就 是 钢筋 的 根 数 


同 X 向 的 下 部 贯通 纵 筋 说 明 


同 X 向 的 下 部 贯通 纵 筋 说 明 


上 部 非 贯通 纵 筋 的 锚固 长 度 =Lbl 
的 厚度 -2x 板 保护 层 厚度 





Lbl 上 部 
钢筋 


图 Y 向 : 单 
ІШ ERIE 
通 纵 筋 
$8@200 


计算 过 程 
根 数 : 
ЖЕН = НЕК ВЕ =6000—25—2 x 50=5650(mm) 
X 向 双 侧 上 部 非 贯通 纵 筋 的 根 数 
=5650/100+1=58( # ) 
总 长 度 =2140mm x 58=124120mm 
=124.12m 


总 质量 =124.120 x 395=49.0274(kg) 
左右 两 边 布 置 相同 


上 部 非 贯 通 纵 筋 长 度 计算 公式 : 
直 段 长 度 一 支 座 宽 的 一 半 + 梁 内 的 销 固 + 板 
ЈЕ –2х 保护 层 厚度 +15d 
1000—250/2+250/2+15 x 8+100—2 x 15 
=1190(mm) 


钢筋 下 料 与 算 量 


续 表 
й м 


原则 是 有 小 数 进 1 取 整 


ФЖ (166101--1) 规定 的 板 在 端 部 支 座 

的 锚固 构造 ， 板 上 部 受 力 纵 筋 伸 到 支 座 梁 

外 侧 角 筋 的 

2 wa 钢筋 伸 到 梁 外 侧 纵 筋 内 侧 且 
1 


图 站 部 非 贯 通 纵 筋 在 板 内 锚固 长 度 ， 


R bi 的 厚度 —2 x 板 保护 层 厚度 


数 : < 
ili = ИНОЕ —2 x Га 

-250-200/2 x 2=3150(mm) ` 原则 是 有 小 数 进 1 取 整 
¥ EOE нік 50/200 


+1=17( 根 ) 
— 


总 质量 : 2023 ---- 99085(kg) 


mm=20.23m 


-部 非 贯 通 纵 盘 锚固 长 


5 41000+2100+1000+100—15 x 00-15х2 
Д. Отт) hr 


Хх 


OY hl: 跨 
板 受 力 板 上 
部 非 贯 通 
ЗА 
$8@150 


ЕТІЛЕ) > 
左 侧 延 伸 长 度 + 两 梁 中 心间 距 + 右 侧 延伸 
长 度 + 两 上 部 非 赏 通 纵 筋 锚固 长 度 
1000+2100+1000+100—15 x 2+100—15 x 2 
=4240 (mm) 
总 长 度 =4240mm x 23=97520mm=97.52m 
总 质量 =97.52 x 0.395=38.5204(kg) 
长 度 计算 公式 : 
分 布 筋 净 长 + 搭 接 150 x 2 
X Н :3600—1000—1000+150 x 2=1900(mm) 
У |4 :6000—1000—1000+150 x 2=4300(mm) 
此 例题 只 计算 Lbl 板 内 根 数 : 
X lJ: 5+5=10 
У]: 5+5=10 
X (Е): (1000—125—200/2)/200+1=5( |) 
X ( F ) Hk: (1000—125—200/2)/200+1=5( 4R ) 
Y 向 ( 左 ) 根 数 : (1000-125-200/2)/200+1=5( 根 ) 
Y J (Hi ) 8. (1000—125—200/2)/200+1=5( # ) 
总 长 度 =1900mm x 10+4300mm x 10 

=62000mm=62m 

总 质量 =62 x 0.395=24.49(kg) 


— < у №} 
Е В м а. 


上 部 非 货 通 纵 筋 的 销 固 长 
度 =Lbl 的 厚度 -2 x 板 保护 层 厚度 


原则 是 有 小 数 进 1 UE 


上 部 非 贯通 纵 筋 分 布 筋 伸 进 角 部 
拢 形 区 域 150mm 
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1. 实例 














计算 图 8.3 轴 交 B 轴 KZ1 的 钢筋 工程 量 ，KZ-1 锚固 定 在 独立 基础 中 独立 基础 为 DJJ 单 级 台阶 台 
阶 厚度 300mm。 带 基础 连 系 梁 带 短 柱 ， 如 图 8.3 所 示 。 


091 (mxn) луг из 
ELEN 





3600 7200, 7200 | 



























































~ 18000 
к7-1 
ка т [м т — 
иу | на | 2%, | “бан (ен r=; ЕР ТЕ as ші 
Жата 1100 
ТШУ san | мы ny 
м, 独立 基础 
к ЗІ 100 
Страбо х 350 | вә мужа) | 9104100/200 
ж йі 300 
A+ EAT ий (ия 
| 3.33-6.33 3 KZ-1 在 独立 基础 中 的 构造 
ја ее за | 3. 33 = 
BREK 


图 8.3 KZ-1 平 法 施工 图 
2. 钢筋 计算 
(1) 钢筋 计算 条 件 ( Ж 8—7). 

Ж8-7 钢筋 计算 条 件 表 
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(2) 钢筋 计算 参数 ( 表 8-8). 


表 8-8 Kz 一 1 钢筋 计算 参数 


参数 名 称 
柱 保护 层 厚度 С 
梁 、 板 保护 层 
基础 及 基础 梁 
抗震 锚固 长 度 Le 
КД ЕЛИ У 


(3) к2-1 钢筋 计算 过 程 ( 


ям 


纵 筋 8918 在 基础 中 的 插 筋 长 度 





参数 值 


30mm 


Ж: 25mm 板 : 15mm 


40mm 
па“ Ма 


SOmm 


见 表 8-9). 


表 8-9 К2-1 钢筋 计算 过 


基础 内 长 度 = ZERE mn 


基础 底部 弯 折 长 魔 a“ 


H-300-40-: SS 
ай Ол? 


2 бы 


„Лы =300–40+15 x 18 


Gy ЖЕ =530(mm) қ 
ЕЕ ы ok: 


梁 非 连接 区 高 度 “ 28 


К х 18=738, 


کا 


Ka 


钢筋 下 料 与 算 量 


数据 来 源 
结构 设计 说 明 


《16G10 一 1》 


《16G10 一 1》 


说 B 
柱 纵 筋 在 基础 内 的 锚固 ， 
伸 至 基底 弯 折 a 
ШЕР 
а=тах(ба, 150), 
Hj < Le 
а-154 


基础 连 系 梁 顶 面 至 基础 顺 面 短 柱 + 伸 出 基础 连 系 


伸 出 基础 连 系 梁 非 连接 区 高 度 ，A,/3 


所 有 的 纵 筋 不 能 在 同一 截面 连接 ， 


基础 内 插 筋 ( 低位 ) © 
基础 插 筋 总 长 度 = 


基础 内 长 度 + 基础 连 系 梁 项 面 至 基础 顶 面 短 柱 + 


伸 出 基础 连 系 梁 非 连接 区 高 度 
=530+(1800—300—60)+н,/3 


=530-1800—300—60)+(3270+60—600)/3 


=2880(тт) 
基础 内 插 筋 (高 位 ) Ф 


错开 距离 max(500, 354) 


基础 插 筋 总 长 = 基础 内 长 度 + 基础 连 系 梁 顶 面 至 基础 顶 面 短 柱 + 伸 出 基础 练习 梁 
非 连接 区 高 度 + 与 底 位 钢筋 的 错开 距离 


=530+(1800—300—60)+H,/3+max(500, 354) 
530+(1800—300—60)+(3270+60—600)/3+35 x 18 


=3510(mm) 
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я я 
一 层 纵 向 钢筋 8818 





二 层 纵向 钢筋 8&18 


ЗНАНИЙ АТО Ф 


3800 Ф10@100/200 的 根 数 
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续 表 
计算 过 程 说 м 

一 层 纵 筋 长 度 ( 低位) ® 

= 层 高 一 基础 插 筋 伸 入 本 层 的 高 度 + 伸 人 上 

层 的 高 度 

—3270+60—H,/3+max(H/6, h., 500) 

—3270+60—(3270+60—600)/3+500 (DD 伸 入 上 层 的 高 度 

=2920(mm) max(H/6, h,, 500) 

一 层 纵 筋 长 度 ( 高 位 ) © (2)н, 的 取 值 为 

-Ei — ЖЕНИШ АЖЕП – SRA 22 рањив 


低位 钢筋 的 错开 距离 + 伸 入 上 层 的 高 度 i z K > (З) 高 、 低 位 钢筋 的 





与 上 层 低位 钢筋 的 错开 距离 < 错开 距离 为 
=3270+60—H,/3—354+max(H,/6, к) 2 max(500, 354) 
+max(500, 354) ға, 
=3270+60–(3270+60—600)3—35 x EN 

500+35 x 18 У 

=2920(mm) 

үз 

ЕТТІ ЖУ» 

-Ей- 柱 保护 层 厚度 一 тања 

ЈЕ +124 
| -6270-3270-30-—mastri 6: hgs 500)-124 非 连接 区 高 
=6270-3270-500+ 12 18 max(H/6, ћу, 500) 
=2686(тт) 全 纵 筋 在 柱 项 端的 
二 层 纵 筋 长 度 (高位) © 锚固 : 伸 至 柱 顶 
= 层 高 一 非 连 接 区 高 一 柱 保护 层 厚 度 +124 向 板 中 销 固 124 


-6270-3270-тах(Н,/6, һ,, 500)—354—30+124 
= 6270-3270-500-35 x 18—30+12 х 18 
= 2056(тт) 
总 长 度 =8486 x 8=67888mm=67.88m 
质量 =67.88 x 1.999=135.71 kg 
2 Ж ИИЙ 
КЕ 
(6-20) x 2+(h—2C) x 2+[1.9d+max(10d, 75)] х2 
=(350—30 x 2) x 2+(350-30 x 2) x 2+11.9 x 10 x 2 
=1398(mm) 
拉 筋 长度 =p-2C+11.9d x2 
=350-30x2+11.9x10x2 
=528(mm) 





钢筋 下 料 与 算 量 





тв 计算 过 程 “от 
—й: 
Ж ЛАНЫ =15+10+12+6=43 ( 根 ) 
拉 筋 的 根 数 =43 х2=86 (W) 
短 柱 夭 筋 加 密 区 根 数 
=( 短 柱 高 —50)/100+1 (1) 基础 连 系 梁 顶 面 以 上 
=(1800—300—60—50)/100+1=15( 48) 加 密 区 范围 为 所 /3 
下 端 加 密 区 根 数 (2) 楼 层 梁 上 、 下 部 位 包 
— В $10@100/200 的 根 数 —(R,/3— 起 步 距 离 )100+1 Ккк ыы 
=[(3270+60—600)/3—50]/100+1=10( #4 ) ‚ ЖЕНИХ. 
ийй K me ү 
ч 00) %р TH Ш 
=[max(H/6, h,, 500)+ 梁 高 — 起 步 距离 А; ЖЕУ (н/в, ho, 500) 
=(500+600—50)/100+1=12( Ht ) өз ый иы 
үте (O 计算 结果 向 上 进 1 
=( 柱 净 高 一 两 个 加 密 区 高 度 Т 
= FA = 根 ) 
жани agen 
拉 筋 的 根 数 = 
тёр Хы. (1) 楼 层 染 上 ， 下 部 位 
IMINO, B, 500)- вв ү, X RIV NMA 
500—50)/100+1=6( 根 ) 加 密 区 ， 梁 上 部 第 筋 加 
548 $10@100/200 ва "р у NS 密 区 长 度 位 max (H6, 
< =[max(H,/6, ho хужа = 起 步 距离 J/100+1 ho 500), АРИЗ 
Хо ! Ol ) 加 密 区 长 度 为 
中 间 非 加 密 区 根 数 max(H,/6, h,, 500) 
=( НЕВЫ 一 两 个 加 密 区 高 度 )200 一 1 (2) 起 步 举 例 为 50mm 
=(6270—3270—600—500—500)/200—1=6( Ж ) (3) 计算 结果 向 上 进 1 取 整 


ЖЛ tà K: Е =1398mm x (2+43+24)+528mm x (86+480)=167214mm=167.21m 
质量 =167.21 x 0.617=103.17(kg) 


(4) 钢筋 汇总 表 ( 见 表 8-10)。 


表 8-10 К2-1 钢筋 汇总 表 


钢筋 规格 钢筋 比重 (kg/m) 钢筋 名 称 质量 计算 式 总 质量 /kg 
$18 1.99 纵 筋 67.88 x 1.999=135.71(kg) 135.71 
$10 0.0395 ЕЗ 167.21 x 0.617=103.17(kg) 103.17 
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@ жил 


本 章 钢筋 下 料 与 算 量 中 ， 主 要 以 实例 的 形式 学 习 钢筋 下 料 与 算 量 的 知识 ， 在 学 习 算 量 的 过 程 
中 也 结合 了 前 面 章 节 平 法 识 图 的 基本 知识 。 再 结合 钢筋 算 量 的 计算 方法 ， 掌 握 钢筋 计算 的 主要 内 
容 和 所 需要 注意 的 问题 ， 以 便 准 确 地 计算 出 钢筋 量 。 





计算 题 





бы aD 


1. 计算 如 图 8.18 所 示 框 架 柱 KZ1 的 钢筋 量 ， 要 求 写 出 计算 过 程 。 要 考虑 短 筋 加 密 位 置 ( 柱 


子 钢筋 采用 机 械 连接 进行 拱 接 ) 。 


МУ 19.470 ~ 23 оова 
2. 计算 如 图 8. 19: 所 示 框架 柱 KL2 Уй ШЖК Б ШИНЕ. 


4220 





KZ1 
650<600 
|106:100/200 + > 

5622 4522 / № / 
% 
325. } 325 
KZI 




















KL2(2A) 300x650, 
$8@100/200(2) 2925 
94910 
(0.100) 

原 位 标注 : 1 

аг 29252622 аса 42 жез уез 
ар 692524 јр 4825 р 246 | 
ш 98@100(2) 
4750 | ооо | 3511 
600 600 600 
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图 8.19 “框架 柱 KL2 的 配 筋 图 












